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PRATICAL 40 

Analizzatore portatile 
40000 ohm/volt 


VOLTMETRO ELETTRONICO 
mod. 115 

21 portate utili - puntale unico 
per CC, CA, ohm 


OSCILLOSCOPIO 
mod. 220 

5” - larga banda 
alta sensibilità 



OSCILLATORE MODULATO 
mod. CB10 

6 gamme da 140 KHz a 52 MHz 



GENERATORE DI SEGNALI TV 
mod. 222 

vobulatore - calibratore 
generatore di barre orizzontali 



PRATICAL 20 

analizzatore portatile 
20000 ohm/volt 


PRATICAL 40 

Sensibilità: 

40.000 ohm/Volt 

Strumento realizzato con 
criteri di massima robu¬ 
stezza impiegando mate¬ 
riali e componenti che ga¬ 
rantiscono lunga durata ad 
un intenso uso. 

Assenza di commutatori 
sia rotanti che a leva; in¬ 
dipendenza di ogni cir¬ 
cuito. 


DATI TECNICI 
Sensibilità cc.: 40.000 ohm/V. 

Sensibilità ca.: 5.000 ohm/V. 

Tensioni cc. 7 portate: 100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1 000 
V/fs. 

Tensioni ca. 6 portate: 2,5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1000 V/fs 
Correnti cc. 4 portate: 25 ijlA - 10 - 100 - 500 mA. 

Campo di frequenza: da 3 Hz a 5 KHz 

Portate ohmetriche: 4 portate indipendenti: da 1 ohm a 10 
Mohm/fs. 

Megaohmetro: 1 portata da 100 Kohm a 100 Mohm/fs. 

Misure capacitative: da 50 pF a 0,5 MF, 2 portate x 1 x 10 
Frequenzimetro: 2 portate 0 - 50 Hz e 0 - 500 Hz. 

Misuratore d'uscita (Output): 6 portate 2,5 - 10 - 50 - 250 - 
500 - 1.000 V/f. 

Decibel: 5 portate da —10 a +62 dB. 

Dimensioni: mm. 160 x 95 x 38 - Peso: grammi 400 

Esecuzione: scala con specchio, corredato di custodia, pun¬ 
tali e cordone. 


PRATICAL 10 

Analizzatore portatile 
10000 ohm/volt 



VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 





VOLTMETRO ELETTRONICO 
mod. 115 

21 portate utili - puntale unico 
per CC, CA, ohm 
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GENERATORE DI SEGNALI 
mod. FM10 

a modulazione di frequenza 


ANALIZZATORE TC40 

strumento ad ampia scala 
40000 ohm/volt 


mod. 115 

21 portate utili - puntale unico 
per CC, CA, ohm 


PRATICAL 40 

analizzatore portatile 
40000 ohm/volt 


GENERATORE DI SEGNALI TV 
mod. 222 

vobulatore - calibratore 


STRUMENTI 

nA D A MM CI I n 


Per ogni 
Vostra esigenza 
richiedeteci 
fi catalogo generale 
o rivolgetevi 
presso 
i rivenditori 
di accessori 
di radio TV 


PRATICAL 10 

analizzatore portatile 
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AMICI LETTORI, 
NON SIATE 
DISTRATTI 


PAGINE CHE SEGUONO 
UNA INTERESSANTISSIMA 
OFFERTA SPECIALE! 



AVRETE PER 



ASSOLUTAMENTE GRATIS 


IL VOLUME “LA RADIORICEZIONE” 

LA RADIORICEZIONE, un volume unico ed affascinante: dal¬ 
l'antenna all'altoparlante, dall'oscillatore aM'amplifìcatore BF! 
L'interessante materia in esso trattata è racchiusa nei seguen¬ 
ti capitoli: 

Gap. I) Dall'emittente alla ricezione - Cap. Il) I componenti 
elettronici - Cap. Ili) Le valvole elettroniche - Cap. IV) I tran¬ 
sistore - Cap. V) I circuiti classici - Cap. VI) Gli alimentatori - 
Cap. VII) Schemi utili di radioricevitori, commerciali. 


Il volume omaggio 
che è inedito, con¬ 
sta di 300 pagine 
c.a ed è densissimo 
di illustrazioni. Sa¬ 
rà posto in vendita 
nelle librerie, in e- 
dizione cartonata al 
prezzo di L. 3500. 




















nuovi 

fascicoli 


Puntualmente a casa, pri¬ 
ma che entrino in edicola, 
i 12 nuovi fascicoli di Ra¬ 
diopratica, sempre più ric¬ 
chi di novità, esperienze, 
costruzioni pratiche di ra¬ 
dioelettronica, televisione, 
rubriche, ecc. non solo, ma 
l’abbonamento vi da diritto 
anche all’assistenza del 
nostro Ufficio Consulenza 
specializzato nell'assistere 
— per corrispondenza — 
il lavoro e le difficoltà degli 
appassionati di radiotec¬ 
nica. 

Gli Abbonati hanno diritto 
ad uno sconto sulla Con¬ 
sulenza. 


UNO SCONTO DI L. 200 SU OGNI SCHEMA DI RADIO- 
APPARATO COMMERCIALE richiesto al nostro ufficio 
consulenze. Normalmente gli schemi vengono forniti a 
L. 800 cad.: agli abbonati costeranno solo L. 600. Uno 
sconto di L. 150 su ogni richiesta di consulenza. 

























Amici Lettori, vi ricordiamo che l'Abbonamento alia Rivista vi garantisce 
almeno per un anno da eventuali sorprese economiche. Quest’anno RÀ- 
DIOPRATSCA è aumentata di 50 lire ma vi da un corrispettivo di 16 pagine 
In più. Però, dati gli aumenti generali dei costi, specialmente di stampa, 
potrebbe aumentare ulteriormente senza dare nulla di più ai Lettori. L’Ab¬ 
bonamento è una garanzia. 


Compilale, ritagliate e spedite 
in busta chiusa !a cedola di 
abbonamento qui sotto indi- 
rizzandola a; 


CONVIENE QUINDI 
ABBONARSI 
SUBITO! 


pagherete Infatti con comodo, dopo 
aver ricevuto II ns. avviso. 


RADIOPRATICA - MILANO 

20125 - VIA ZURETTI, $2 


Hàsssssi Radiopratica 

I per 1 anno 
a partire dal 
prossimo numero 

Pagherò il relativo importo (L. 3*900) quando riceverò il vostro avviso. 
Desidero ricevere GRATIS il volume LA RADIORICEZIONE. Le spese di 
imballo e spedizione sono a vostro totale carino. 



COGNOME .,.„_, T . ..... ... . .. . . ... 

feìA ....,...........Nf\ 

CODICE .4*.. CITTA' ..... 

PROVINCIA ........... PROFESSIONE .. 
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DATA 


FIRMA . 



La preghiamo 
nel suo interes¬ 
se, dì fornirci 
questa informa¬ 
zione Perciò 
se è già abbo¬ 
nato a Radio¬ 
pratica faccia 
un segno con 
la penna nel 
cerchio Grazie 
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come realizzare pannelli, quadranti, 
scale parlanti ecc. 
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miscelatore preamplificatore 
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Ecco. puntualmente, come promesso, Radiopratica! E' sempre, nonostante 
il perfezionamento del titolo, la vostra rivista, la rivista dell'appassionato di ra- 
diotecnica, di elettronica, la rivista di chi è giovane e capisce che l'avvenire va 
tutto in questa direzione. Radiopratica: non un cambiamento, ma un ragionevole 
miglioramento. 

Più pagine perchè i lettori vogliono più progetti; perchè le ditte commer¬ 
ciali vogliono più pagine di pubblicità; perchè sia nel senso pratico che in quello 
teorico, non riusciamo ogni mese, a dire tutto quello che c'è da dire. 

Avete sottomano una Rivista migliorata ma non trasformata in quella che 
è la sua sostanza, in quelli che sono gli intendimenti da sempre seguiti e che 
tanto, possiamo dirlo /rancamente, ci hanno fatto apprezzare da migliaia di ab¬ 
bonati e lettori. 

Detto questo, vogliamo sciogliere un groppo che abbiamo in gola da tan¬ 
to tempo. Questa è l'unica sede per poterlo fare, vogliamo finalmente prender po¬ 
sizione contro il dilagare di una leggerezza commerciale nel nostro settore. 
Quale? Aprendo le pagine di una qualsiasi pubblicazione radiotecnica o pseudo, 
tale, si è attratti da richiami altisonanti, prepotenti, sfrontati, proprio come nei 
baracconi dei parchi di divertimento. 


Non vendiamo 

chilometri 

inesistenti... 


Si vendono, a squarciagola, decine di chilometri inesistenti, ad es. t nel 
magn/7/care le qualità e la portata di radiotelefoni o, comunque, apparati ricetra¬ 
smittenti. Si vendono chilometri, ed a bassissimo prezzo! 

Si cedono a prezzo di realizzo, « montagne » di relais, di quarzi, di diodi, 
per si e no qualche migliaio di lire; natera/menfe si tratta di componenti effi¬ 
cientissimi, nuovi . Come se poi non bastasse spendendo qualche migliaio di 

lire in più, viene offerto in regalo magari uno stereofonico! 

Per non parlare del materiale surplus. Qui, chi più ne ha, più ne metta. 
Volete cercare l'uranio, l’oro? Ma è semplicissimo. Basta scrivere alla Ditta Tal 
dei Tali che è addirittura specializzata nella vendita di cercametalli efficientissi¬ 
mi rilevati nuovi in specialissimo stock dal più moderno degli eserciti, il quale a 
un certo punto ha deciso di sbarazzarsene, forse solo per fare un piacere al 
commerbiante in questione! 

Cosa è che non va in tutto questo? Una soia cosa: Che con lustrini abba¬ 
glianti, sap/entemenfe disposti, con uno sproloquiare insano di termini tecnici e 
di qualità elettroniche, si mettono in vendita componenti e vecchie carcasse di 
apparati elettronici che nulla servono a nessuno dei dilettanti o degli studenti, 
che aspirano a diventare degli elettronici seri e ben formati. 

E siccome il nostro lavoro è da anni teso ad accudire la formazione di 
questi ragazzi che ambiscono ad una seria cultura tecnica, abbiamo il dovere 
di denunciare tutto ciò, di mettere in puaràia i nostri amici lettori, soprattutto i 
più giovani ed inesperti. 

Non siamo dei piantagrane, non vogliamo dar fastidio a chi lavora o chi 
commercia. Chiediamo solo che chi traffica in materiale elettronico acquistato a 
peso e scaricato nei magazzini a badilate, non venda al dettaglio, cioè allo spe¬ 
rimentatore, roba che a questo scopo non serve assolutamente. Questi commer¬ 
cianti la loro merce devono venderla a piccole industrie, ad artigiani, a piccoli 


min 






costruttori che, avvalendosi della consulenza di qualche tecnico preparato, sanno 
come impiegare nella loro produzione detto materiale che in certi casi (essendo 
il surplus di catene di montaggio e l'eccedenza di grandi industrie) è nuovo o 
semi nuovo, e quindi utilizzabilissimo. 

Ma lo sperimentatore, il tecnico in erba, il neofita, lo studente, non sanno 
che farsene! E quindi buttano via i loro quattrini se lo comprano; e questo è 
immorale. 

Noi, le nostre scatole di montaggio, ce le siamo progettate, elaborate, stu¬ 
diate e realizzate con fatica e nel tempo . Sono composte di materiale di pri¬ 
missima scelta, acquistati da industrie serie, imballatissimo, nuovo di zecca. Le 
vendiamo con la massima tranquillità, sicuri che chi le acquista, arriva felice¬ 
mente in porto. Ciò significa che spendendo soldi presso di noi se ne ottiene 
un beneficio, sia pratico che tecnico. E altrimenti, non sarebbe possibile fornire 
jl nostro materiale agli Istituti Professionali, dove insegnano Professori e Tecnici 
qualificati decisamente seri. 

Per noi questo è un argomento scottante e potremmo discuterne, portando 
esempi, citando nomi, documentando tatti per pagine e pagine. Ma siamo co¬ 
stretti a stringere. E lo facciamo, raccomandando ancora caldamente ai nostri 
giovani amici lettori, di stare in guardia. 

« Non lasciatevi lusingare ». La verità e la realtà tecnica hanno una sola 
faccia, non sono poliedriche. Facciamo un esempio: se un radiotelefono è omo¬ 
logato dal Ministero e quindi è staio realizzato secondo le disposizioni e i de¬ 
creti delle Autorità addette, non può per legge fare più di un chilometro in con¬ 
dizioni normali, due o tre chilometri con portata ottica in condizioni ambientali 
ottime. Di qui non si scappa. Il resto sono fandonie. E le fandonie sono acerrime 
nemiche del progresso tecnico. 





N essun radioricevitore di tipo commercia¬ 
le munito, delle onde corte, è in grado 
di consentire l'ascolto dei segnali radio 
in CW o in SSB, cioè, dei collegamenti in 
telegrafia o delle trasmissioni di segnali a 
banda unica laterale. Soltanto taluni tipi di 
apparati professionali, di costo elevato, ven¬ 
gono appositamente progettati per questi scopi. 

Ma per rascolto di queste particolari radio¬ 
trasmissioni non è necessario ricorrere al¬ 
l'acquisto di un radioapparato professionale, 
perchè basta realizzare un semplice B.F.O. e 
collegarlo ad un normalissimo ricevitore con 
circuito supereterodina, a valvole o a tran¬ 
sistor, per mettersi in ascolto di queste spe¬ 
ciali radio-onde. 

Che cos'è in realtà un B.F.O.? Molti di voi 
lo sanno già, ma molti altri, in particolar mo¬ 
do coloro che hanno cominciato da poco tem¬ 
po a muovere i primi passi nell'ambito della 
radiotecnica, riterranno assolutamente nuova 
e astrusa questa sigla. 

Con le tre lettere B.F.O. si intende definire 
un circuito generatore interferenziale, e la si¬ 
gla rappresenta l'abbreviazione anglosassone 
di « beat frequency oscillator ». 

Generatore interferenziale 

Il generatore interferenziale è noto pure 
sotto il nome di « generatore di battimenti ». 
Esso consiste in un generatore di oscillazioni 
che sfrutta il fenomeno dei battimenti. Le o- 
scillazioni, all'uscita, sono ottenute mediante 
la sovrapposizione di oscillazioni a frequenza 
diversa, fomite ciascuna da apposito genera¬ 
tore. Uno dei due generatori è a frequenza 
fissa, mentre la frequenza del l'altro è regola¬ 
bile. E' così possibile abbracciare una banda 
assai ampia di frequenze, in quanto la frequen¬ 
za generata è data dalla differenza fra le due 
frequenze componenti. Il generatore interfe¬ 
renziale si compone, oltre che dei due gene¬ 
ratori, di un rivelatore, di un filtro passa-basso 
e di un amplificatore finale.*! generatori devo¬ 
no essere di costruzione accurata e devono a 
vere una grande stabilità di frequenza; devo¬ 
no èssere anche in grado di fornire un'ottima 
forma d'onda. Anche la realizzazione mecca¬ 
nica dei due oscillatòri deve essere simile af¬ 
finchè essi presentino con molta approssima¬ 
zione lo stesso coefficiente di temperatura in 
segno e in grandezza. Nel rivelatore si fanno 
« battere » i due segnali ; nel filtro passa-basso 
si separa l'oscillazione di battimento ad alta 
frequenza dalla oscillazione a radiofrequenza. 
L'amplificatore finale amplifica il segnale fil¬ 
trato. 


Principio di ricezione 

Giunti a questo punto, taluni lettori si chie¬ 
deranno perchè anche senza il B.F.O. ascol¬ 
tando le onde corte giunge spesso l’interfe¬ 
renza di una trasmissione in telegrafia. Ma 
la spiegazione, dopo aver interpretato il con¬ 
cetto di generatore interferenziale, dovrebbe 
scaturire immediata. I segnali in CW incon¬ 
trano una frequenza vicina dando luogo ad 
un fenomeno di battimento che, assai spesso, 
rende chiara e intelligibile la ricezione in 
telegrafia. Quindi si può dire che questo tipo 
di ricezione ottenuto con un normalissimo 
ricevitore predisposto per l'ascolto delle onde 
corte è puramente casuale. 

Il B.F.O. provoca con sicurezza quel feno¬ 
meno di battimento che nei normali ricevito¬ 
ri ad onde corte si manifesta per puro caso. 

In altre parole, il B.F.O. riesce a modulare 
quei segnali in CW e in SSB che sono sol¬ 
tanto degli impulsi di radiofrequenza. 

Per i segnali in CW si inielta in uno stadio 
di media frequenza un segnale ad onda sinu¬ 
soidale, di frequenza leggermente diversa da 
quella del valore su cui è tarata la media fre¬ 
quenza. I due segnali mescolandosi, danno 


Per gli appassionati 
dell'ascolto in CW. 
Per gli allievi 
radiotelegrafisti. 

Per gli iniziati allo 
studio del codice Morse. 


SEMPLICE 


BFO 
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luogo ad un battimento di valore pari alla 
differenza delle frequenze dei due segnali. Per¬ 
tanto, se la differenza tra le due frequenze 
è contenuta entro i limiti delle frequenze dei 
segnali di bassa frequenza, il rivelatore del 
ricevitore funziona regolarmente ed il segna¬ 
le è perfettamente udibile. 

In SSB si inietta, come per il caso della 
ricezione in CW, un segnale sinusoidale ugua¬ 


le alla parte mancante (i segnali in SSB so¬ 
no segnali a banda unica laterale). Il risulta¬ 
to è quello di un'onda di forma simmetrica 
per la quale il circuito di rivelazione funziona 
regolarmente, producendo il segnale di bassa 
frequenza. E' ovvio che l'oscillatore deve es¬ 
sere in grado di generare una frequenza di 
valore variabile attorno al valore della me¬ 
dia irequenza del ricevitore 
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alla MF 
dei rie tv 


alimentazione 


COMPONENTI 



MF 


CI 

= 

250 pF (vedi testo) 


C2 

ss 

10.000 pF (a pasticca) 


C3 

= 

5 pF (polistirolo) 


RI 

= 

50.000 ohm (potenz. a variaz. 

log.) 

MF 

ss 

2° o 3° media frequenza per 
vitori a transistor 

rice- 

R2 

= 

10.000 ohm 


R3 

=5 

1.000 ohm 


TRI 

= 

OC45 


SI 

= 

interrutt. incorp. con RI 


DG1 

= 

diodo al germanio di tipo OA81 

pila 

= 

6 V. 
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FJg. I * Il generatore di battimenti è 
un comune oscillatore che eroga una 
frequenza variabile di valore pari a 
quello della media frequenza del rice¬ 
vitore cui viene accoppiato. 


Circuito elettrico 

Lo schema elettrico del B.F.O. è rappre¬ 
sentato in figura 1. Il principio di funziona¬ 
mento è intuitivo, in quanto si tratta di un 
comune circuito oscillatore. La media fre¬ 
quenza, montata nel circuito, può essere di 
tipo con o senza condensatore. Mei primo caso 
occorre eliminare dal circuito il condensatore 
Cl. L'oscillatore deve essere in grado di ero¬ 
gare una frequenza variabile di valore pres¬ 
sappoco uguale a quello della mèdia frequenza 
del ricevitore cui viene accoppiato il B.F.O. 

La maggior parte dei B.F.O. usano per il 
controllo di frequenza un condensatore varia¬ 
bile, ma con tale sistema insorgono problemi 
di ingombro e difficoltà di taratura quando si 


avvicina la mano al condensatore variabile, 
a causa dell'aggiunta degli effetti capacitivi. 
Nel progetto rappresentato in figura 1 il con¬ 
densatore variabile non compare, perchè si 
sfrutta la capacità intrinseca del diodo al ger¬ 
manio DG1, che varia col variare della ten¬ 
sione applicata ai suoi terminali. La regola¬ 
zione della frequenza si ottiene, anziché ruo¬ 
tando il perno del condensatore variabile, à- 
zionando quello del potenziometro RI. 

Il transistor TRI funge da oscillatore di alta 
frequenza ed è di tipo OC45. 

Montaggio * 

Il montaggio del B.F.O. è rappresentalo nel¬ 
le figure 2 e 3. Tutti i componenti sono ap¬ 
plicati su una stessa basetta di bachelite di 
forma rettangolare. Le misure di ingombro 
sono minime e possono essere contenute en¬ 
tro i seguenti limiti : 3,5 x2^x 1,5 cm. L’as¬ 
sorbimento del circuito è di 1 mA sotto la 
tensione di alimentazione di 6 V. 

Le qualità fin qui citate del nostro proget¬ 
to, cioè il minimo ingombro e il basso assor¬ 
bimento di corrente, lo consigliano principal¬ 
mente per raccoppiamento con i ricevitori a 
transistor di tipo portatile. 

Una parte dei componenti viene applicata 


altaMF del 
ricevitore 



Flg. 2-11 montaggio dei 
componenti del BFO è rea¬ 
lizzato su una piastrina 
rettangolare di materiale 
isolante. 


Fig. 3 - Il cablaggio del 
generatore di battimenti 
è realizzato quasi intera¬ 
mente nella parte di sot¬ 
to della piastrina isolante. 


aliment 
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Fìg, 4 - Li media 
frequenza montila 
ne} BFO deve esse* 
re la seconda © la 
terza di un norma* 
le ricevitore a Iran* 
sistor. Quella sche- 
mi lizzata in questi 
due disegni è di 
tipo commerciate 
(Corbella}; esse con¬ 
tiene già il conden¬ 
satore in parallelo 
alfa v volgi mento pri¬ 
mario. 



a 


i 


nella faccia superiore della basetta rettango¬ 
lare; un'altra parte viene applicata nella fac¬ 
cia inferiore, come chiaramente indicato ne¬ 
gli schemi pratici. E' assolutamente necessa¬ 
rio che il diodo al germanio DG1 venga colle¬ 
gato nel circuito rispettando esattamente le 
sue polarità, perchè una inversione acciden¬ 
tale di queste danneggerebbe irrimediabil¬ 
mente sia il diodo, sia il transistor TRI. 

La media frequenza MF ( disegnata negli 
schemi elettrico e pratico delle figure 1-2-3 
è quella del classico ricevitore Silver-Star 
presentato a suo tempo su TECNICA PRATI¬ 
CA e da noi venduto in scatola di montaggio. 

La media frequenza può essere indifferen¬ 
temente la seconda o la terza (bisogna evita¬ 
re di usare la prima media frequenza). Con 
questo tipo di media frequenza la capacità del 
condensatore CI è di 250 pF. Ricorrendo al- 
l'uso di una media frequenza di tipo Corbetta 
(seconda o terza), come quella rappresentata 
in figura 4, il condensato!*? CI deve essere 
eliminato, perchè esso è già contenuto nei cir¬ 
cuiti interni del componente. 

Accoppiamento al ricevitore 
a transistor 

Una volta montato il circuito, esso può es¬ 
sere inserito direttamente nel ricevitore a 
transistor. Il terminale positivo dell'alimen- 
tazione deve essere collegato alla massa del 
radioricevitore, mentre il morsetto negativo 
deve essere collegato in un punto del circui¬ 


to del ricevitore da cui è derivata l'alimenta¬ 
zione dello stadio di media frequenza. Con 
tale sistema di collegamenti si evita l'insòr- 
gere di fischi o inneschi nello stadio di bas¬ 
sa frequenza del ricevitore. 

Il sistema di collegamento ora descritto è 
valido soltanto per quei ricevitori che mon¬ 
tano transistor di tipo PNP. Per quei ricevito¬ 
ri che invece montano transistor di tipo NPN, 
le polarità del circuito del B.F.O. dovranno 
essere invertite. 

Accoppiamento al ricevitore a valvole 

Se il nostro B.F.O. è destinato ad essere ac¬ 
coppiato ad un ricevitore supereterodina a 
valvole, occorre provvedere ad una alimenta¬ 
zione separata, perchè nei normali ricevitori 
radio a valvole non è presente la tensione con¬ 
tinua di 6 V. Occorre quindi munire il cir¬ 
cuito di una pila di alimentazione, possibil¬ 
mente di dimensioni ridotte. Anche in questo 
caso, tuttavia, è necessario collegare alla 
massa del ricevitore radio (telaio) il morsetto 
positivo della pila di alimentazione del B.F.O. 

Per i ricevitori radio a valvole conviene 
montare il controllo di frequenza, cioè il po¬ 
tenziometro RI, sul pannello frontale del ri¬ 
cevitore o, comunque, in una posizione di fa¬ 
cile accesso. Questo problema è facilmente 
risolvibile perchè la lunghezza dei collegamen¬ 
ti al potenziometro RI non interferisce in al¬ 
cun modo sui circuiti di alta e di bassa fre¬ 
quenza, dato che in esso non è presente alcun 
segnale, ma soltanto una tensione continua. 
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Messa a punto 

La messa a punto del B.F.O. è assai sem¬ 
plice. Dapprima si provvede a sintonizzare il 
ricevitore radio, sia esso a valvole o a transi¬ 
stor, su una emittente e poi si accende il cir¬ 
cuito del B.F.O. ruotando il perno tiri poten¬ 
ziometro RI, nel quale è incorporato l'inter¬ 
ruttore SI. Ruotando successivamente il per¬ 
no del potenziometro RI, cioè agendo sul con¬ 
trollo di frequenza, si ascolterà un fischio, de¬ 
stinato a diminuire sempre più a mano a ma¬ 
no che il valore della frequenza generata dal 
B.F.O. si avvicina a quello della media fre¬ 
quenza del ricevitore. Quando la frequenza 
del B.F.O. diviene uguale a quella della me¬ 
dia frequenza del ricevitore, il fischio scom¬ 
pare. Continuando a ruotare il perno del po¬ 
tenziometro RI il fischio diviene nuovamente 
udibile e la sua tonalità aumenta fino al limi¬ 
te della soglia uditiva. La taratura del B.F.O. 
consiste quindi nel determinare l'esatta po¬ 
sizione di controllo di frequenza per la quale 
si ottiene lo stesso valore della media fre¬ 
quenza del ricevitore. 

L'iniezione del segnale, generato dal B.F.O. 
nel ricevitore avviene tramite il condensato- 
re C3, che ha il valore di 5 pF, e che è colle¬ 
gato direttamente sul collettore del primo 
transistor amplificatore di media frequenza 
del ricevitore a transistor. Nel caso di accop¬ 
piamento con ricevitore a valvole, il conden¬ 
satore C3 deve essere collegato direttamente 
alla griglia controllo della prima valvola am- 
plificatrice di media frequenza. 

Uso del B.F.O. 

Anche l'uso del B.F.O. è altrettanto sempli¬ 
ce quanto lo è la sua taratura. Dapprima si 
commuta il ricevitore radio nella gamma del¬ 
le onde corte e poi si sposta leggermente il 
comando di frequenza del B.F.O., al di là del 
punto di taratura. In corrispondenza delle e- 
mittenti in CW si udrà la trasmissione mo¬ 
dulata. Ruotando ulteriormente il perno del 
potenziometro RI si riesce ad ottenere una 
variazione di tonalità della nota, scegliendo 
quella più gradita all'orecchio. Le stesse ma¬ 
novre vanno ripetute per la ricezione in SSB; 
anche in questo caso si ruota il perno del po¬ 
tenziometro RI fino a rendere intelligibile la 
ricezione che altrimenti, risulterebbe distorta 
e incomprensibile. Per quest'ultima operazio¬ 
ne occorre un po' di pratica, ma dopo qualche 
tempo essa risulterà semplice e lapida. 


Come 40 lire in 
una folle impresa 
possono triplicare 
i vostri guadagni 

Siete insoddisfatti della Vostra posizione 
e dei Vostri guadagni? Volete diventare 
Capo-Ufficio, ^apo-Servizio, Capo-Zona, 
Capo-Officina, o meglio: volete diventare 
Direttore? E* finalmente possibile a chi¬ 
unque, conoscendo le Moderne Tecniche 
di Organizzazione Direttiva Aziendale. 
Le imparerete facilmente, a casa Vostra, 
per Posta, in 6-9-12 mesi al massimo. Tre 
Facoltà Universitarie: Scienza della Dire¬ 
zione Commerciale, Tecnica Amministra¬ 
tiva. Ed alla fine, il nostro Titolo Univer¬ 
sitario Privato, senza Esami! Costa meno 
di un pacchetto di sigarette al giorno! 
Scrivete subito a Università Libera « Cit¬ 
tà di Torino », C.E. Corso Cosenza 123* 
10137 Torino, chiedendo la Documentazio¬ 
ne TP-1. Ve la invieremo Gratis. 



Se vi occorre lo schema elettri¬ 
co di un’apparato commerciale, 
anche di vecchia data s potete 
richiederlo al nostro UFFICIO 
CONSULENZA. Si deve però 
trattare di schemi di apparecchi 
di note MARCHE nazionali ed 
estere. Non possediamo docu¬ 
mentazione tecnica di sottomar¬ 
che o piccole industrie arti¬ 
gianali. 


Uno schema costa L 800 ma gli ab¬ 
bonati lo pagano solo 600 lire. Per 
farne richiesta è necessario Inviare 
l’Importo a mezzo vaglia o C.C.P. 
3/57180 Intestato a RADIOPRATICA 
via Zurettl 52 - 20125 MILANO 
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MISCELATORE PREAMPI 


S enza microfono oggi non si canta più. Per¬ 
chè? Perchè i fortunati possessori dell'u¬ 
gola d'oro sono pochi, pochissimi, mentre 
quelli che hanno voglia di cantare sono molti. 

Il canto, si sa, è un bisogne istintivo del¬ 
l'uomo, che sorge spontaneo in ogni momen¬ 
to, nelle ore felici e in quelle meno felici. Ma 
nel nostro tempo il canto è divenuto qualco¬ 
sa di più: è hobby, è passione, è miraggio di 
fortune artistiche, soprattutto per i giovani. 
E' anche un fatto epidemico al quale pochi 


possono sottrarsi. Si canta per la strada, si 
canta in casa, in viaggio, da soli e assieme 
agli altri. Ma il canto più... raffinato, quello, 
accompagnato dagli strumenti musicali più 
moderni, lo si fa in casa, fra le pareti dome¬ 
stiche, quasi bisbigliando, sommessamente da¬ 
vanti al microfono collegato ad un amplifica¬ 
tore di qualità più o meno elevata, che si può 
acquistare già bell'e pronto in commercio, ma 
che i nostri lettori preferiscono costruire da 
sè. In ogni caso l'amplificatore deve essere in 
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LIFICflTORE 

con 4 e più 
entrate 

WBF, 


grado di soddisfare le ambizioni artistiche e 
musicali del cantante, del chitarrista, del fi¬ 
sarmonicista, del trombettista e di tutti gli 
altri esecutori o solisti. Per tutti costoro si 
rende necessario l’uso di un microfono, e tut¬ 
ti i microfoni devono far capo ad un unico 
amplificatore, in grado di miscelare i diversi 
segnali e di amplificarli. Negli apparati di ti¬ 
po commerciale tutto ciò è già predisposto. 
Nei comuni amplificatori di bassa frequenza, 
invece, non è possibile, generalmente, ottene¬ 
re una miscelazione di più segnali senza in¬ 
terporre, fra questi e i microfoni, uno specia¬ 
le apparato denominato appunto « miscelatore 
di segnali B.F. », come quello che vi presen¬ 
tiamo in queste pagine. 

Dunque, anche questa volta si tratta di ri¬ 
solvere un problema di ordine artistico e 
commerciale con la massima semplicità e, quel 
che importa di più, all’insegna della maggiore 
economia. Ma c’è di più. Il nostro miscelato¬ 
re è anche un préamplificatore di bassa fre¬ 
quenza, che permette il collegamento a qual¬ 
siasi tipo di amplificatore di bassa frequenza 
o di registratore, siano essi a valvole o a 
transistor. Anche i microfoni o i pick-up pos¬ 
sono essere con livello di uscita alto o basso; 
ecco perchè nel nostro progetto risultano inse¬ 
riti dei regolatori di livello, che devono essere 
manovrati volta per volta, a seconda del tipo 
di trasduttore acustico che si vuol applicare. 

Schema di principio 

Le entrate del nostro miscelatore-preampli- 
ficatore sono in numero di quattro (Ei - E2 - 
E3 - E4) ma esse potranno essere aumentate 
a piacere, tenendo conto che per ognuna di 
esse occorre aggiungere una presa jack, un 
potenziometro e una resistenza. L’amplifica¬ 
zione di bassa frequenza è ottenuta con due 
transistor perfettamente identici, di tipo OC71. 
L’accoppiamento finale fra il preamplificatore 
e l’amplificatore di bassa frequenza è ottenu¬ 
to col sistema a trasformatore. L’alimenta¬ 
zione del circuito è ricavata da una batteria 
a 3 V. di tipo a torcia. 

E passiamo senz’altro all’analisi particola¬ 
reggiata del progetto il cui circuito teorico è 
rappresentato in figura 1. Alle quattro prese 
di entrata del circuito, contrassegnate con le 
sigle El - E2 - E3 - E4, possono essere appli¬ 
cati, indifferentemente, microfoni a basso o 
ad alto livello, oppure i normali pick-up per 
riproduzione fonografica. Diciamo subito che 
questo progetto offre la sua resa migliore con 
microfoni o pick-up a livello di uscita parti¬ 
colarmente basso. Per gli altri tipi di trasdut¬ 
tori si dovranno mantenere i controlli di vo¬ 
lume al valore minimo, in modo che il gua- 
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Fig. 1-11 circuito del miscelatore pre- 
amplifìcatore prevede 4 diverse entra¬ 
te, ma queste possono essere aumen¬ 
tate a piacere. 


Fig. 2-11 montaggio del miscelatore 
è realizzato su telaio metallico e per 
esso valgono le norme di cablaggio 
relative ai normali amplificatori BF. 



COMPONENTI 


CONDENSATORI 

CI 

= 

0-25 iiF (a carta) 

C2 

= 

25 [iF 15 VI. (elettrolitico) 

C3 

= 

25 uF 15 VI. (elettrolitico) 

RESISTENZE 

RI 

= 

100.000 ohm 

R2 

= 

1 megaohm (potenziometro) 

R3 

= 

100.000 ohm 

R4 


1 megaohm (potenziometro) 

R5 


100.000 ohm 

R6 


1 megaohm (potenziometro) 

R7 


100.000 ohm 

R8 

= 

1 megaohm (potenziometro) 

R9 

= 

1 megaohm 

RIO 

= 

1 megaohm 

RII 

= 

8.000 ohm 

R12 

= 

1 megaohm 

R13 

= 

1.000 ohm 

R14 


100.000 ohm (potenziometro) 

VARIE 


TRI 

= 

OC71 

TR2 


OC71 

TI 

= 

trasf. d'accopp. - rapp. 1/3 

SI 

= 

interruttore a slitta 

pila 

= 

3 V. 

















































dagno del preamplifìcatore rimanga prossimo 
airunità. 

I quattro potenziometri R2 - R4 - R6 - R8 
permettono di dosare il segnale in arrivo nel¬ 
la giusta misura. 

Tutti i segnali, regolarmente miscelati, ven¬ 
gono applicati, tramite il condensatore di ac¬ 
coppiamento Cl, alla base del transistor TRI, 
che è polarizzato per mezzo della resistenza 
RIO. £ qui appare una novità. Contrariamen¬ 
te a quanto, avviene in tutti i circuiti transi¬ 
storizzati, il carico di collettore non è rappre¬ 
sentato dalla solita resistenza inserita nel cir¬ 
cuito di collettore, perchè questa è stata ap¬ 
plicata nel circuito ' di emittore. Pertanto, i 
segnali amplificati dal transistor TRI non 
vengono prelevati dal suo collettore ma dall’e- 
mittore. Si tratta quindi di uno stadio pream¬ 
plificatore di bassa frequenza con uscita di 
emittore. £ questo sistema di amplificazione 
riflette quello analogo per i circuiti a valvo¬ 
le elettroniche con uscita catodica. L'accop¬ 
piamento fra il primo stadio preamplificatore 
ed il secondo stadio è diretto, cioè non risul¬ 
ta interposto alcun elemento di acoppiamen- 
to, come potrebbero esserlo i condensatori e 
i trasformatori. L'accoppiamento diretto tra i 
due stadi preamplificatori è possibile soltanto 
perchè l'impedenza di uscita del primo stadio 
è pressocchè uguale all'impedenza di entrata 
del secondo stadio. 


Il secondo stadio preamplificatore è pilotato 
dal transistor IR2, che è di tipo OC71. L'usci¬ 
ta di questo stadio è di tipo normale; sul col¬ 
lettore del transistor è collegato il trasforma¬ 
tore di acoppiamento Tl, che funge anche da 
carico del transistor stesso. II trasformatore 
Tl è caratterizzato dal rapporto 1/3; ravvol¬ 
gimento a minor numero di spire, che nor¬ 
malmente costituisce ravvolgimento seconda¬ 
rio del trasformatore, rappresenta questa vol¬ 
ta l'avvolgimento primario, perchè proprio 
questo avvolgimento viene collegato al circui¬ 
to di collettore. L'avvolgimento a maggior 
numero di spire è collegato, da una parte, al 
potenziometro R14, dall'altra è collegato a 
massa. Al potenziometro R14 è affidato il com¬ 
pito di controllare il guadagno totale del 
preamplificatore-miscelatore. Questo potenzio¬ 
metro va regolato una volta per sempre in 
sede di messa a punto del circuito. L'uscita 
del circuito è di tipo a jack e l'interruttore 
di accensione è di tipo a slitta. 

Montaggio 

Come avviene per tutti gli amplificatori di 
bassa frequenza, anche questo circuito deve 
essere montato in un telaio metallico, che ha 
funzioni di schermo elettromagnetico e di 
conduttore unico di massa. La schermatura 
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C.B.M. 

20138 MILANO • Via C. Parea, 20/16 
Tel. 50.46.50 

A scopo di propaganda a tutti i lettori 
di Tecnica Pratica offre una combi¬ 
nazione di diversi componenti e mi¬ 
nuterie per costruzioni elettroniche 
radio e T.V. a prezzo di realizzo. Cioè 
nel pacco ci saranno circa trecento 
pezzi, comprendenti serie di: 

A N. IO diodi al silicio e germanio 
nuovi per la cosruzlone e la 
sperimentazione di alimentatori, 
ricevitori adatti per radio ripa¬ 
ratori e tecnici in genere a 
L. 2000. 

D N. 1 serie di medie frequenze, 
trasformatori variabili, poten¬ 
ziometri, ferriti, altoparlanti, re¬ 
sistenze, condensatori elettroli¬ 
tici, il tutto miniaturizzato per la 
costruzione di qualsiasi schema 
radio 9-12 V pile Incluse, più cir¬ 
cuiti stampati a volontà L. 2500. 

Q Amplificatore di B.F. per vari usi 
4 transistori con altoparlante a 
L. 2000. 

n N. 2 testine renette e giappo¬ 
nesi a L. 1000. 

|T N. 300 pezzi assortiti per la spe¬ 
rimentazione di laboratorio e di 
riparazione di radio T.V. cioè 
cond. res. potenz. ecc. ecc. 
L. 3000. 


OMAGGJO 

A chi acquista per L. 6000 rega¬ 
liamo un pacco di resistenze e 
condensatori assortiti per un va¬ 
lore di L. 2000. 


Spedizione ovunque. Pagamenti in con¬ 
trassegno o anticipato a mezzo vaglia po¬ 
state o assegno circolare maggiorando 
per questo L. 500 per spese postali. Per 
cortesia, scriva il Suo indirizzo in stampa¬ 
tello. GRAZIE. 


è necessaria per evitare ogni possibile insor¬ 
gere di fischi od inneschi. 

In figura 2 è dato a vedere il piano di ca¬ 
blaggio completo del circuito internamente 
al telaio metallico. Lo stesso telaio, una vol¬ 
ta ultimato il montaggio, dovrà essere chiu¬ 
so nella parte sottostante con una lastra me¬ 
tallica. Nella parte superiore compariranno le 
4 manopole innestate sui perni dei quattro 
potenziometri dosatori dei segnali di ingres¬ 
so. Sulla parte anteriore risulteranno applica¬ 
te le 4 prese di tipo jack pei' l’innesto delle 
spine collegate ai conduttori provenienti dai 
microfoni e dai pick-up. Ricci diamo che que¬ 
ste prese potranno essere diminuite o aumen¬ 
tate di numero a piacere, perchè l'apparato 
funzionerà comunque bene. 

Il montaggio del miscelatore-preamplificato- 
re va iniziato con tutte quelle operazioni di 
ordine meccanico che richiedono l'uso delle 
pinze, del cacciavite e della chiave. Successi¬ 
vamente, si metterà mano al saldatore per 
realizzare il cablaggio seguendo lo schema 
rappresentato in figura 2. E’ assai importante, 
durante l'applicazione dei componenti, tener 
conto che i condensatori elettrolitici C2 e C3 
rappresentano dei componenti polarizzati, che 
devono essere inseriti nel circuito in un ver¬ 
so preciso, tenendo conto delle loro polarità, 
I transistor sono di tipo Philips e la lettura 
dei loro elettrodi è facilitata dalla presenza 
di un puntino colorato impresso nell'involu¬ 
cro del componente. 

In corrispondenza del puntino colorato è 
presente il terminale di collettore; quello di 
base è al centro, mentre quello di emittore si 
trova all'estremità opposta. 

La pila di alimentazione a 3 V. è di tipo a 
torcia e potrà essere saldata direttamente, a 
stagno, ai conduttori di massa e dell'inter¬ 
ruttore SI. Volendo conferire al circuito una 
notevole autonomia di funzionamento, la pila 
da 3 V. potrà essere utilmente sostituita con 
due pile da 1,5 V. ciascuna, di tipo a torcia, 
collegate in serie tra di loro in modo da ot¬ 
tenere la tensione risultante di 3 V. Il tra¬ 
sformatore di accoppiamento TI deve avere 
un rapporto di 1/3, ma si possono anche mon¬ 
tare trasformatori di accoppiamento con rap¬ 
porto leggermente diverso, utilizzando per e- 
sempio il tipo H/325 oppure H/337 della G.B.C. 

Il collegamento fra l'uscita del preamplifi- 
catore-miscelatore e l'entrata dell'amplificato¬ 
re di bassa frequenza o del registratore deve 
essere ottenuto con cavo schermato, avendo 
cura di collegare elettricamente la calza me¬ 
tallica del cavo con il telaio dell'amplificato¬ 
re di bassa frequenza o del registratore. 
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magnetofoni registratore 


mobile in resine speciali 

aggancio automatico 
telecomando sul microfono 
20 anni d’esperienza 


+ 


* 
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S 2002 a pile, a rete, a batteria L 34.500 



* Marchio depositato dalla Magnetofoni Castelli S.p.A. - Milano 




























3 volumi pratici di radiotecnica, fittamente illustrati, di fa¬ 
cile ed Immediata comprensione, ad un prezzo speciale per 
I nuovi Lettori, cioò, 






Ordinata 
questi 
tre volumi 
a prezzo 
ridotto 

(un’occasione 
unica) 
di L. 6.000 
anziché 
L. 9.000, 
utilizzando 
il vaglia 
già compilato. 

IMPORTANTE: 
chi fosse 
già 

In possesso 
di uno del 
tre volumi, 
può richiedere 
gli altri due 
al prezzo 
di L. 4.200; 
un solo 
volume 

costa L. 2.300. 
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RIMETTETE 


a nuovo 

UN 

RICEVI 

TORE 

rovinato 


C ome tutte le cose di questo mondo, anche 
il transistor presenta i suoi svantaggi, e 
il primo fra questi è quello della fragili¬ 
tà del mobiletto contenitore. 

Ci vuol poco a rompere il radioricevitore 
di tipo tascabile; basta un movimento bru¬ 
sco, un po’ di disattenzione o un comporta¬ 
mento frettoloso per farlo cadere per terra e 
... il gioco è fatto! E se il contenitore non va 
in mille pezzi, come accade per un vaso di 
cristallo o una qualsiasi suppellettile di ve¬ 
tro, poco ci manca, perchè il mobile si rom¬ 
pe sempre, inevitabilmente. E in questi casi, 
che sono abbastanza frequenti, bisogna dav¬ 
vero buttar via tutto? E' propno il caso di 
ripetere ancora una volta « chi rompe paga e 
i cocci sono suoi? » No, questa volta proprio 
no, perchè dal... disastro c’è modo di far na¬ 
scere un nuovo ricevitore, molto più elegante 
del primo ed anche più potente. 

Dunque, amici lettori, quello che vogliamo 
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COMPONENTI 



Fig. 1 - Schema teorico del 
progetto di trasformazione di 
un ricevitore a transistor. Sul¬ 
la destra in basso è rappre¬ 
sentato il circuito alimenta¬ 
tore. 


Fig. 2-11 nuovo ricevitore a 
transistor è realizzato su te¬ 
laio metallico di dimensioni 
pari a quelle dei comuni ri¬ 
cevitori di tipo a soprammo¬ 
bile. 



wm 


CI = 15 pF (ceramico) 

C3 = 30 pF (compensatore a chiocciola) 

C4 = 30 pF (compensatore a chiocciola) 

C7 = 30 pF (compensatore a chiocciola) 

C8 = 30 pF (compensatore a chiocciola) 

CIO = 1.000 [iF - 15 VI. (elettrolitico) 

RI = 25.000 ohm (potenziometro) 

R2 = resistenza da 1 watt (vedi testo) 

TI = trasf. per campanelli (5 watt - 8 - 
12 V.) % 

LP = lampada-spia 

DZ = diodo Zener (BZZ15 per 6 volt; 

BZZ19 per 9 volt) 

RS1 — raddrizzatore al selenio di tipo a 
ponte (30 V. - 600 mA) 

C2-C5-C6-C9 = condensatori ceramici di va¬ 
lore capacitivo da determi¬ 
narsi sperimentalmente, se¬ 
condo quanto detto nel 
testo. 

Il commutatore è di tipo a 3 posizioni - 2 vie. 
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Fig. 3 - In sede di messa a 
punto del complesso occorre 
montare provvisoriamente un 
condensatore variabile se* 
guendo il procedimento indi¬ 
cato nel disegno. 
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PIASTRINA 

ISOLANTE 


RONDELLA ISOLANTE 


TELAIO 0 


DADO 


DI RAME 


SCATOLA 


Fig. 4-11 diodo Zener deve essere mon¬ 
tato sul telaio metallico interponendo una 
piastrina isolante come indicato nel di¬ 
segno. 










insegnarvi ora consistei nel... raccattare lo 
scheletro del transistor funzionante, privo del 
suo contenitore originale. La nostra idea, che 
ora sta per divenire anche la vostra, consiste 
in ciò: al circuito del transistor si applica un 
nuovo altoparlante di diametro maggiore, un 
alimentatore che trae energia dalla rete-luce, 
un commutatore di gamma automatico e poi 
si riveste il tutto con un mobile nuovo, di di¬ 
mensioni maggiori, metallico o di materiale 
isolante, di fattura originale e moderna. 

Dove si interviene 


Piano di realizzazione 


In figura 1 è rappresentato lo schema teo¬ 
rico del progetto di trasformazione del rice¬ 
vitore a transistor. 

Prima di iniziare qualsiasi operazione mec¬ 
canica od elettrica, il lettore dovrà accertar¬ 
si della presenza e dell'ubicazione di taluni 
punti essenziali del circuito A.F. del ricevito¬ 
re. Questi punti sono indicati, nello schema di 
fig. 1, con delle lettere maiuscole. La loro cor¬ 
rispondenza con i relativi punti reali del cir¬ 
cuito è la seguente: 


Ovviamente le varie operazioni che permet¬ 
tono di ottenere il nuovo ricevitore debbono 
succedersi in un certo ordine. Per prima co¬ 
sa si realizza Talimentatore, poi si collega il 
nuovo altoparlante in grado di offrire una re¬ 
sa più fedele in bassa frequenza, quindi si 
collega un nuovo potenziometro da applicare 
sul pannello frontale e, per ultimo, si effet¬ 
tuano i collegamenti di alta frequenza. 


A - Terminale della sezione aereo del con¬ 
densatore variabile (molto spesso questo 
terminale è contraddistinto dalla lettera A 
stampata sulla plastica del componente). 

M - Terminale di massa del condensatore va¬ 
riabile (in tutti i condensatori variabili si 
trova sempre nella posizione centrale). 

O - Terminale della sezione d'oscillatore del 
condensatore variabile ( questo terminale 
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molto spesso è contraddistinto con una O 
impressa nell’involucro del componente). 

P - Terminale « caldo » del potenziometro 
(normalmente questo terminale è collegato 
al diodo rivelatore). 

C - Terminale relativo al cursore centrale del 
potenziometro. 

I punti ora citati sono quelli fondamentali 
su cui si dovrà intervenire praticamente. 

Costruzione dell'alimentatore 

II primo elemento da costruire è rappresen¬ 
tato dall'alimentatore. A tale scopo ci si do¬ 
vrà procurare un trasformatore per campanel¬ 
li elettrici, munito di avvolgimento seconda¬ 
rio ad 3 e a 12 V. La tensione di 8 V. verrà 
utilizzata nel caso di alimentazione del circui¬ 
to del ricevitore con tensione di 6 V., mentre 
ravvolgimento secondario a 12 V. verrà uti¬ 
lizzato per l'alimentazione di ricevitori a 9 V. 
Dunque, prima di iniziare la costruzione del¬ 
l'alimentatore ci si dovrà accertare sul valore 
preciso di alimentazione in corrente continua 
del ricevitore radio. L'alimentatore e gli altri 


nuovi circuiti che si dovranno comporre ver¬ 
ranno montati su un telaio metallico, come 
indicato in figura 2. 

La tensione alternata, erogata dall'avvolgi¬ 
mento secondario di Tl, viene raddrizzata per 
mezzo di un ponte al selenio e successivamen¬ 
te stabilizzata da un diodo Zener (DZ), che 
dovrà essere adatto per il valore di tensione 
di alimentazione del ricevitore. Il raddrizza¬ 
tore RS1, di tipo a ponte, è di tipo 30 V. - 
600 mA. Il condensatore elettrolitico CIO ha 
una capacità di 1000 pF - 15 VI. 

Sul circuito dell'alimentatore si provvederà 
a collegare anche una lampada spia, adatta 
per la tensione di 8 V.; questa lampada verrà 
applicata sul pannello frontale del ricevitore 
e servirà ad indicare quando il ricevitore è 
acceso oppure quando esso è spento ; questa 


Fig. 5 - Ecco il nuovo ricevitore a transistor do¬ 
tato di maggior potenza e di commutazione auto¬ 
matica di sintonia. Le sue dimensioni possono es¬ 
sere contenute entro limiti di poco superiori a 
quelli del ricevitore portatile fuori uso. 




stessa lampada (LP), quando è accesa, denun- 
cerà il perfetto funzionamento del trasforrxla- 
tore di alimentazione Tl. 

Collegamento all'altoparlante 

Il collegamento del nuovo altoparlante (AP) 
rappresenta il secondo intervento pratico sul 
circuito del ricevitore. Ovviamente, per otte¬ 
nere una migliore resa in bassa frequenza, oc¬ 
correrà sostituire il vecchio e piccolo altopar¬ 
lante con uno nuovo di diametro maggiore. 
Esso verrà collegato sui terminali dell’avvol- 
gimento secondario del trasformatore d'uscita 
T.U., dopo aver dissaldato i conduttori che ali¬ 
mentavano il vecchio altoparlante. Se l’inter¬ 
vento sui terminali delPavvolgimento seconda¬ 
rio del trasformatore d’uscita dovesse risul¬ 
tare difficile, si provvedeva a dissaldare i con¬ 
duttori direttamente sui terminali del cestello 
dell'altoparlante (questa operazione è assai 
più pratica e conveniente della prima). 

Collegamento del potenziometro 

La nuova versione del ricevitore impone an¬ 
che l’uso di un nuovo potenziometro di volu¬ 
me (RI). Questo nuovo potenziometro dovrà 
sostituire quello di tipo miniatura fissato sul 
circuito del transistor. Ed è questa la terza 
operazione che il lettore dovrà eseguire. 11 
potenziometro vecchio viene lasciato al suo 
posto; lo si regola al suo valore massimo e 
si elimina per sempre il relativo bottone di 
comando. Il potenziometro nuovo RI, muni¬ 
to di interruttore SI, viene collegato in pa¬ 
rallelo al vecchio potenziometro (i punti P e 
C segnalati in fig. 1 trovano precisa corrispon¬ 
denza con gli stessi punti segnalati in fig. 2). 

Commutatore A.F. e messa a punto 

E siamo giunti ora aH’intervenlo che forse 
potrà sembrare il più difficile: quello del rin¬ 
novamento di una parte dei circuiti di alta 
frequenza. 

Come abbiamo già detto, il^ricevitore, nella 
sua nuova versione, è sprovvisto di comando 
di sintonia. In sostituzione del comando di 
sintonia viene montato un commutarore a due 
vie — tre posizioni, che permette di sintoniz¬ 
zare, con la massima velocità e sicurezza, il 
ricevitore su tre emittenti (le emittenti loca¬ 
li fondamentali). Coloro che volessero sinto¬ 
nizzarsi su un numero maggiore di emittenti, 
dovranno montare un commutatore a più po¬ 
sizioni. Il commutatore multiplo potrà essere 
anche di tipo a tasto, ma in ogni caso dovrà 
essere applicato sul pannello frontale del ri¬ 
cevitore. 


I diversi collegamenti fra il commutatore, i 
condensatori, i compensatori e il circuito AF 
del ricevitore deve essere eseguito, inizial¬ 
mente, in una versione sperimentale. Succes¬ 
sivamente si realizzerà il collegamento defi¬ 
nitivo. 

Si comincerà quindi col collegare i termi¬ 
nali centrali del commutatore multiplo con 
i punti A e O del ricevitore indicati in fig. 1, 
cioè con i terminali delle sezioni d’aereo e di 
oscillatore del condensatore variabile CV. 11 
terminale centrale del condensatore variabile 
(M) dovrà essere collegato con il telaio me¬ 
tallico del ricevitore. Eseguiti questi collega- 
menti, si provvede a sintonizzare il ricevito¬ 
re, agendo sulla manopola del condensatore 
variabile, sulla prima emittente che si desi¬ 
dera ricevere; per prima emittente intendia¬ 
mo quella, delle tre ascoltagli, che lavora sul¬ 
la frequenza più alta. Realizzata tale posizio¬ 
ne, si provvede a bloccare il perno del conden¬ 
satore variabile (dopo aver eliminata la ma¬ 
nopola) servendosi di cera o collante cellulo¬ 
sico. In tal modo sulla prima posizione del 
commutatore si ascolterà la prima emittente. 

Ora si provvede a commutare il commuta¬ 
tore multiplo nella seconda posizione. Sul ter¬ 
minale 2 della sezione A (vedi fig. 2) si colle¬ 
ga provvisoriamente un condensatore da 100 
pF. E a questo punto occorre eseguire un ar¬ 
tifizio. Poiché la capacità dell'oscillatore è 
molto critica, essa dovrà essere determinata 
sperimentalmente per mozzo del seguente 
procedimento: si prende un condensatore va¬ 
riabile per transistor di capacità nota (per 
esempio di 300 pF) e lo si monta provvisoria¬ 
mente su una sbarretta di alluminio (fig. 3); 
poi si applica, sulla manopola, un disco di 
carta con i valori capacitivi approssimativi 
del condensatore variabile, relativamente al¬ 
la sua completa rotazione. Vogliamo appena 
ricordare che quasi tutti i condensatori varia¬ 
bili per transistor hanno una variazione linea¬ 
re, e cioè significa che per ogni angolo di ro¬ 
tazione del perno del variabile si ottiene una 
identica variazione capacitiva. 

Applicando ora il condensatore variabile 
così preparato in parallelo alla sezione d’o¬ 
scillatore del condensatore variabile del tran¬ 
sistor, si riuscirà, ruotando la manopola, a 
sintonizzarsi sulla emittente di frequenza su¬ 
periore a quella precedentemente ricevuta. 
Ottenuta tale condizione, si legge sul quadran¬ 
te graduato il corrispondente valore capacitivo 
e si applica sul terminale 2 un condensatore 
fisso di identico valore capacitivo (C5). In 
parallelo a questo condensatore fisso si appli¬ 
ca poi un compensatore da 30 pF, che permet¬ 
terà di ottenere la regolazione esatta dell’oscil- 
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latore. Questa stessa operazione verrà ripetu¬ 
ta per la terza emittente con il medesimo 
procedimento, individuando sperimentalmente 
il valore capacitivo del condensatore C2. 

Ed abbiamo così tarato la sezione d'oscilla¬ 
tore del condensatore variabile del transistor. 
Si deve ora tarare la sezione d'aereo. Ma an¬ 
che questo procedimento è identico al primo, 
perchè con quello stesso sistema si riescono 
a determinare i valori capacitivi dei conden¬ 
satori C9 e C6. 

Tutte queste operazioni potranno sembrare, 
ad una prima lettura, abbastanza complicate, 
ma in pratica esse sono molto semplici e si 
risolvono assai rapidamente. 

Come abbiamo già detto, il commutatore da 
noi presentato sullo schema di fig. 1 potrà 
essere utilmente sostituito con altro dotato di 
un numero di posizioni superiori a tre. 

Controlli e verifiche 

Il valore della resistenza di filtro R2 dovrà 
essere determinato sperimentalmente, sce¬ 
gliendolo fra 150 e 50 ohm. Come si determi¬ 
na questo valore resistivo? Il procedimento 
è assai semplice. A valle della resistenza R2 
si applicano i puntuali del voltmetro fra il 


morsetto positivo e quello negativo di entrata 
della tensione di alimentazione del ricevitore. 
Provando tutta una serie di valori resistivi 
per R2, si arriverà ad individuare un valore 
resistivo per il quale l'indice dello strumento 
rimane immobile, denunciando una perfetta 
stabilizzazione della tensione livellata. Per o- 
gni valore di R2 errato l'indice del voltmetro 
presenta delle oscillazioni. Questo procedi¬ 
mento va condotto mantenendo il potenzio¬ 
metro di volume al suo valore massimo. 

Se ii diodo Zener ( DZ ) dovesse scaldarsi 
troppo quando il ricevitore è in funzione, oc¬ 
correrà provvedere al suo raffreddamento, 
realizzando l’accorgimento illustrato in fig. 4, 
interponendo cioè fra il componente e il te¬ 
laio del ricevitore una piastrina di rame con 
funzioni di elemento radiante per il calore. 

Quando il ricevitore è reso perfettamente 
funzionante e si ritenga ultimato ii processo 
di messa a punto, si provvederà ad introdurlo 
nel nuovo mobile. Se questo è di tipo metal¬ 
lico, occorrerà provvedere il ricevitore di una 
antenna esterna, perchè il mobile metallico 
funge da schermo elettromagnetico e impe¬ 
disce alle onde radio di giungere all'antenna 
di ferrite. L'antenna esterna, nel caso di mo¬ 
bile metallico, potrà essere anche di tipo stilo. 


SENSAZIONALE PER I CHITARRISTI ! 

ELECTRONIC PLUG 

Un minuscolo apparecchio che consente 
di suonare la chitarra elettrica senza 
essere costretti a rimanere vincolati 
dal filo deiramplificatore. 

E un brevetto di 
PAOLO PECORA 

OSCAR INTERNAZIONALE DELLE INVENZIONI 


Richiedete informazioni presso la F. I. A. D. 

Via Card. Portanova - Diram. Rausei, 16 - 89100 Reggio Cai. - Tel. 95.990 



■U) 













UNA VALVOLA 

PER L’ASCOLTO 

' 

DI TUTTE LE ONDE 


30 










I 


N on è la prima volta che ci sentiamo dire 
che il ricevitore ad onde corte è una fi¬ 
nestra aperta sul mondo; su un mondo 
sconosciuto ai più, pieno di calore e ricco di 
intelligenza, nel quale si tessono i dialoghi 
tecnicamente più interessanti tra coloro che 
lavorano e tra quelli che studiano, progetta¬ 
no, sperimentano. Il regno delle onde corte 
é quindi un libra aperto nel settore delle te¬ 
lecomunicazioni, in generale, e in quello del¬ 
la radiotecnica, in particolare. Un libro dal 
quale, in ogni momento del giorno e della not¬ 
te, si può sempre apprendere qualcosa di nuo¬ 
vo, di utile e interessante. Ma questa finestra 
è stata aperta da noi più volte per i lettori 
della rivista, che hanno già avuto modo di 
realizzare apparati più o meno complessi e 
più o meno specializzati. Da oggi, tuttavia, si 
impone a noi un dovere nuovo e impegnativo 
che intendiamo assolvere completamente, per 
mantenere fede alle promesse e per non delu¬ 
dere l'attesa di tutti. 

E' sorta RADIOPRATICA ! E ciò vuol dire 
che TECNICA PRATICA inizia ima vita nuo¬ 
va, più specializzata e ricca di argomenti, più 
interessante per la quantità e la varietà degli 
argomenti presentati. Dunque, anche la vec¬ 
chia finestra aperta sul mondo delle onde 
corte si è ingrandita per consentire al dilet¬ 
tante di allargare rascolto e captare anche 
quelle onde che, normalmente, sono riservate 
ai possessori di apparecchiature speciali, tal¬ 
volta costose e quasi sempre complicate. Ma 
noi continuiamo a rifiutare la complessità e 
la grossa spesa, nell'intento di raggiungere an¬ 
cora i maggiori risultati con il minimo di¬ 
spendio di energie tecniche ed economiche. E 
il ricevitore che vi presentiamo risponde ap¬ 
punto a tali requisiti, perchè esso, pur essendo 
equipaggiato con una sola valvola, pennette 
l'ascolto della gamma delle onde medie e di 
tutte le gamme delle onde corte, così da pre¬ 
sentarsi nelle vesti di un ricevitore davvero 
universale. 

L'ascolto è in cuffia e l'alimentazione è deri¬ 
vata dalla rete-luce. 

L'imiversalità di questo ricevitore, che per¬ 
mette di captare tutte le onde radio, deriva 
dalla possibilità di sostituire a piacere la bo¬ 
bina di sintonia con altri tipi di bobine appo¬ 
sitamente costruite per ciascuna gamma di 
onda. Dunque, per passare da una gamma al¬ 
l'altra non c'è bisogno di azionare alcun com¬ 
mutatore d'onda, perchè basta innestare in 
una presa una spina tripolare in cui è fissata 
la bobina di sintonia. Sarà sufficiente quindi 
costruire tutta una serie di bobine di sintonia 
per avere la possibilità di ascoltare tutte le 
gamme d'onda comprese fra i 100 KHz e le 



frequenze più elevate in cui lavorano i ra¬ 
dianti. 

Circuito elettrico 

' Analizziamo il circuito elettrico del ricevi¬ 
tore rappresentato in figura I. La valvola Vi 
è un doppio triodo, di tipo 12AT7; la valvola 
è a 9 piedini (noval); si tratta di un doppio 
triodo, amplificatore a RF con griglia a mas¬ 
sa e convertitore per frequenze fino a 300 MHz. 
La prima sezione triodica della valvola VI 
funge da amplificai rice AF in reazione di ca¬ 
todo e rivelatrice; la seconda sezione triodi¬ 
ca della valvola VI funziona da amplifìcatri- 
ce finale di bassa frequenza. 

I segnali radio captati dall'antenna vengo¬ 
no applicati al circuito di sintonia del rice¬ 
vitore, costituito dalla bobina LI e dal con¬ 
densatore variabile doppio C3 - C4. La se¬ 
conda sezione di questo condensatore ( C4 ) 
può essere inserita e disinserita a piacere nel 
circuito; per l'ascolto delle onde córte la se¬ 
zione maggiore del condensatore variabile 
(C4) deve essere esclusa dal circuito: essa 
viene inserita soltanto per l'ascolto delle on¬ 
de medie. In ogni caso il condensatore va¬ 
riabile, nella sua espressione completa, oppu¬ 
re dimezzato, serve solo per sintonizzare le 
emittenti. Il compensatore CI serve invece 
per la messa in gamma delle emittenti, cioè 
serve a compensare le eventuali deficienze 
costruttive della bobina di sintonia LI: esso 
verrà tarato, di volta in volta, per ciascun 
tipo di bobina montata nel circuito di sin¬ 
tonia. 

II segnale sintonizzato viene prelevato tra¬ 
mite il condensatore di accoppiamento C5 e 
applicato alla griglia controllo (piedino 2) del¬ 
la prima sezione triodica della valvola VI. In 
questo settore triodico i segnali di alta fre¬ 
quenza vengono amplificati e rivelati; ma le 
uscite sono in numero di due: quella anodica 
per i segnali di bassa frequenza, e quella ca¬ 
todica per i segnali di alta frequenza. I se¬ 
gnali uscenti dal catodo vengono nuovamen¬ 
te riportati nel circuito di sintonia, tramite il 
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Fig. 1 - L'intercambiabilità 
della bobina di sintonia offre 
al progetto del ricevitore la 
possibilità di captare tutte le 
onde radio. 


Fig. 2-11 montaggio del ri¬ 
cevitore con ricezione in cuf¬ 
fia è realizzato su telaio me¬ 
tallico che funge da condut¬ 
tore unico di massa. 


COMPONENTI 



CONDENSATORI 


Cì 

se 

30 

pF 

(comperi*. ceramico) 

C2 

s 

60 

pF 

(peli stirolo) 

C3 

— 

86 

pF 

(condens. variabile) 

C4 


ISO 

PF 

(condens. variabile) 

C5 


60 

PF 

(polistirolo) 

C6 

= 

1.000 

pF 

(a carta) 

C7 

ce 

2.000 

PF 

(a pasticca) 

C8 

ce 

47 000 

PF 

(a carta) 

CO 

« 

47.000 

PF 

(a carta) 

CIO 

ss 

40 

nF 

- 350 VI. 

C1I 

= 

40 

•iF 

- 350 VI. 

C12 


2.000 

jiF 

- 1.500 VI. 

C13 

= 

30 50 

!>F 

(a pasticca) 


RESISTENZE 

RI — 3.000 ohm (potenziometro) 

R2 = 150 ohm - i/2 W. 

R3 “ 3,3 megaohm - 1/2 W. 

R4 ra 47.000 ohm - 1/2 W. 

R5 a 06.000 ohm - 1/2 W. 

R6 “ 10 megaohm - 1/2 W. 

R7 ~ 1.200 ohm - 1 W. 

R8 - 15 ohm - 1 W. 

VARIE 

TI = trasf. da alimentai (vedi testo) 

il = bobina di sintonia (vedi testo) 

VI =12 ÀT7 

RI = raddrizzatore al silìcio (8Y100) 

SI — Interruttore a slitta 

cuffia — 2.000 ohm 
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Ftg. 3 - Principio costruttivo delle 
bobine di sintonia. Il supporto è 
rappresentato da una normale spi¬ 
na tripolare. Il compensalore colle¬ 
gato in parallelo alla bobina per¬ 
mette di tarare il circuito di sin¬ 
tonia. 



Fig. 4 - Per l'ascolto della gamma 
delle onde medie occorre una bo¬ 
bina di tipo Cor betta CS3/BE di 
cui, nel disegno, è riportato il cir¬ 
cuito teorico. 


condensatore di accoppiamento C6 e il poten¬ 
ziometro RI. Si realizza in tal modo un cir¬ 
cuito reattivo, che esalta enormemente la 
sensibilità del ricevitore. 

E' questa la caratteristica fondamentale di 
tutti i ricevitori in reazione, anche di quelli 
in reazione di catodo come avviene nel no¬ 
stro caso. Come si sa, il principio della rea¬ 
zione è basato sul fatto di riportare nel cir¬ 
cuito amplificatore di alta frequenza, per una, 
due, tre... cento e più volte, il segnale già am¬ 
plificato. In teoria dunque si tratta di un ciclo 
di amplificazioni successive e infinito, che, in 
pratica viene limitato per mezzo del poten¬ 
ziometro RI. Se non si limitasse il ciclo di 
amplificazioni successive, in cuffia si ascolte¬ 
rebbe un fischio acuto, senza alcun segno di 
ricezione radiofonica. Il potenziometro RI va 
regolato, pertanto, in sede di messa a punto 
e taratura del ricevitore, ruotando il perno 
fino al punto in cui sparisce il fischio caratte¬ 
ristico della reazione, e il segnale radio di¬ 
viene chiaro e potente. 

Al condensatore C7 è affidato il compito di 
convogliare a massa quella parte di segnali 
di alta frequenza ancora contenuti nel segnale 
uscente dall'anodo della prima sezione triodi- 
ca della valvola VI. La resistenza R4 rappre¬ 
senta il carico anodico di questa prima sezio¬ 
ne della valvola. Il condensatore C8 disac¬ 
coppia la prima sezione triodica dalla seconda 
ed applica, nella griglia controllo del secon¬ 
do triodo (piedino 7) i segnali di bassa fre¬ 
quenza. 

La resistenza R6. polarizza la griglia con¬ 
trollo del triodo amplificatore B.F. La resi¬ 
stenza R5 costituisce il carico anodico del se¬ 
condo triodo e i segnali amplificati vengono 
applicati alla cuffia per mèzzo del condensa¬ 
tore di accoppiamento C9. La presa jack fun¬ 
ge da interruttore (S2) del circuito di accen¬ 
sione, perchè permette di chiudere ed aprire 
il circuito di rete-luce. Volendo, è sempre 
possibile sostituire rinterrutlore S2 con un 
normale interruttore a leva o a slitta. Con il 
nostro sistema il ricevitore funziona soltanto 
quando nella presa di cuffia viene innestata 
la spina jack collegata ai conduttori di cuffia. 
E' ovvio che il risparmio suirinterruttore im¬ 
pone sempre di disinserire la spina di cuffia 
quando non si ascoltano le emissioni radio. Il 
condensatore C12 è il classico condensatore 
di rete, che permette di filtrare in parte i di¬ 
sturbi convogliati dai conduttori-luce. 
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Alimentazione 

Il trasformatore di alimentazione TI deve 
essere dotato di avvolgimento primario adatto 

































Ecco il prototipo del ricevitore a una valvola, adatto per l'ascolto di tutte le 
onde, realizzato e collaudato nei laboratori di Radiopratica. Nella parte supe¬ 
riore del telaio (foto in alto) sono montati il trasformatore di alimentazione, 
il condensatore elettrolitico, la valvola e parte del circuito di alta frequenza. 










per la tensione-luce di esercizio. Gli avvolgi¬ 
menti secondari sono due: quello a 190 W. 
per l’alimèntazione dei circuiti anodici e quel¬ 
lo a 6 W. per l'accensione del filamento della 
valvola VI. La potenza di questo trasformato- 
re deve aggirarsi intorno ai 35 W. Per esso si 
possono comunque utilmente impiegare tutti 
quei tipi di trasformatori dotati di avvolgi¬ 
mento secondario A.T. con tensioni comprese 
fra 125 e 220 V.; ravvolgimento secondario 
a 6 V. deve essere in grado di erogare una 
corrente minima di 0,3 ampère. La tensione 
anodica viene raddrizzata da un raddrizzatore 
al silicio, di tipo BY100. Questo raddrizzatore 
può essere utilmente sostituito con un raddriz¬ 
zatore al selenio di tipo B250-C50. La resi¬ 
stenza R8 ha un compito esclusivamente pro¬ 
tettivo del raddrizzatore RS; essa impedisce 
che un eventuale corto circuito nel circuito 
anodico del ricevitore sottoponga il raddriz¬ 
zatore ad un flusso eccessivo di corrente. 

La corrente raddrizzata viene successiva¬ 
mente livellata dalla cellula di filtro compo¬ 
sta dal doppio condensatore elettrolitico a 
vitone C10-C11 e dalla resistenza di filtro R7. 

Le bobine 

In figura 3 è dato a vedere il principio co¬ 
struttivo della bobina di sintonia. 

Il supporto è rappresentato da una normale 
spina tripolare acquistabile presso un qualsia¬ 
si negozio di materiali elettrici. Su di essa 
viene fissata la bobina di sintonia e serrata 
per mezzo delle viti allogate sulle teste degli 
spinotti. Le lettere riportate in corrisponden¬ 
za degli spinotti di figura 3 trovano preciso 
riferimento con le stesse lettere riportate nel 
disegno rappresentativo del circuito elettrico 
di figura 1. 

Ci limitiamo qui ad esporre i dati costruttivi 
della bobina di sintonia adatta per coprire la 
gamma di frequenze comprese fra i 20 e i 
10 MHz, cioè fra le lunghezze d'onda di 15 e 
30 metri. Al lettore lascialo la facoltà di 
comporre tutte le altre bobine necessarie per 
coprire le rimanenti frequenze appartenenti 
alla gamma delle onde corte. Per la bobina 
citata si dovranno avvolgere in aria 11 spire 
di filo di rame smaltato del diametro di 1,5 
min. ; il diametro dell'avvolgimento dovrà es¬ 
sere di 18 min. La presa intermedia è rica¬ 
vata ad 1/3 dell’avvolgimento a partire dal 
lato massa. 

Per l'ascolto della gamma delle onde medie 
non occorrerà costruire alcuna bobina, perchè 
basterà montare sulla spina tripolare una co¬ 
munissima bobina di tipo commerciale (Cor- 


betta CS3/BE), seguendo lo schema elettrico 
rappresentato in figura 4. In questo caso non 
occorre applicare alcun compensatore, perchè 
la messa in gamma si otterrà regolando il 
nucleo di ferrite già inserito nel supporto iso¬ 
lante deH'awolgimento. Se non si riuscisse 
ad ottenere un perfetto allineamento sull'e¬ 
ventuale scala parlante del ricevitore, occor¬ 
rerà applicare il condensatore C13, che è un 
condensatore fisso da 30-^50 pF. 

Il condensatore variabile C3-C4 è un comu¬ 
nissimo condensatore per ricevitori supere¬ 
terodina a transistor, della capacità di 86 + 
150 pF (sezione osculatrice e sezione d'aereo). 
Per l'ascolto delle onde medie tutte e due le 
sezioni del condensatore variabile vengono 
sfruttate, inserendo nel circuito anche quella 
maggiore (C4) per mezzo deirinterruttore SI, 
Per l'ascolto delle onde corte il circuito SI 
deve essere aperto, cioè si deve escludere la 
sezione C4. 


Montaggio 

Il piano di cablaggio del ricevitore, visto 
nella parte di sotto del telaio, è rappresentato 
in figura 2. Nella parte superiore del telaio, 
come illustrato nelle foto, vengono montati: 
il trasformatore di alimentazione Tl, il dop¬ 
pio condensatore elettrolitico a vitone C10- 
Cll, la valvola VI, la bobina di sintonia LI 
e il condensatore variabile C3-C4. Tutti gli 
altri elementi risultano applicati nella parte 
di sotto del telaio. Il conduttore di massa è 
unico per tutto il circuito, ed è rappresentato 
dal telaio metallico sul quale si effettua il 
montaggio. E' d'uopo quindi realizzare con¬ 
nessioni di massa perfette, stringendo ener¬ 
gicamente i dadi che fissano, sulle relative 
viti, gli ancoraggi di massa. Ovviamente, pri¬ 
ma di applicare gli ancoraggi di massa, bi¬ 
sognerà accertarsi che il telaio metallico ri¬ 
sulti brillante nei diversi punti in cui si ef¬ 
fettuano le saldature. La brillantezza metal¬ 
lica si ottiene raschiando opportunamente il 
metallo e liberandolo dagli ossidi e dalle even¬ 
tuali impurità. 

Per ottenere una ottima resa del ricevitore 
è consigliabile dotare il circuito di un buon 
collegamento di terra e di un efficiente cir¬ 
cuito di antenna. La lunghezza dell’antenna 
deve essere compresa fra i 3 e i 10 metri e 
l'antenna stessa dovrà essere di tipo esterno, 
installata nella parte più alta dell'edificio in 
cui si effettua l'ascolto. Anche le antenne di 
tipo interno possono dare risultati soddisfa¬ 
centi ma di gran lunga inferiori a quelli ot¬ 
tenuti con le antenne esterne. 
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Elettronica 1 ‘ALTO VOX” 


20129 MILANO 
Via Slrtorl, 4 
Tel. 272895 



OSCILLOGRAFO 


Questo oscillografo rappresenta senza dubbio la più 
Indovinata combinazione del due fattori determinanti la 
impostazione di un prodotto: prestazioni e prezzo. 

Le sue prestazioni lo pongono al di sopra del semplice 
oscillografo atto praticamente alla eola osservazione del 
fenomeni a carattere sinusoidale: esso è stato previsto 
infatti per II servizio TV, per le aoolicazloni dell'elet¬ 
tronica in campo industriale nonché per molti Impieghi 
di laboratorio. Permette l’esame utile delle frequenze 
video. 

É‘ mollo importante il ratio ohe la totalità del collega¬ 
menti critici sia prevista sotto forma di circuito slam» 
palo ; In tal mode resta evitato li pericolo, assai fra* 
queste in allri montaggi, di dannosi accoppiamenti. Se 
si considera poi che I restanti collegamenti risu (lane 
già connessi alle piastrine a circuito stampalo, resta 
evidente fa semplicità delle poche operazioni da ese¬ 
guire che in effetti non si possono mal interpretare erro¬ 
neamente. 


L'RTV SS denota una linea moderna ed elegante; grazie 
all'accorgimento dell’Impiego di due comandi coassiali 
si è ridotto II numero di manopole sul pannello con evi¬ 
dente vantaggio dell'eetetica e della funzionalità del¬ 
l’impiego. 

Il prezzo dell'RTV 55 » che va posto In relazione alle 
sue caratteristiche ed alla qualità del materiale prescel¬ 
to — ò certamente assai conveniente. Riassumiamo qui 
ie caratteristiche tecniche: 


Amplificatore verticale 
Gamma di frequenza: da 4 
a 1.500.000 Hz e pratica¬ 
mente lineare fino a 3 
MHz. 

Sensibilità: 1 mV eff. per 
mm. 

Attenuatore: fattore di at¬ 
tenuazione 1-3-10-30 
- 100 - 300 - 1000 con re¬ 
lativa compensazione del¬ 
le frequenze. 

Impedenza di entrata: 1 
Ma con 20 pF in paral¬ 
lelo. 

Centraggio delia traccia: 
con apposito comando. 


Amplificatore orizzontale 
Gamma di frequenza: da 4 
a 600.000 Hz. 

Sensibilità: 

5 mV eff. per mm. 
Attenuatore: 

graduale e costante, con 
apposito comando. 

Impedenza di entrata: 

1 Ma con capacità di 10 
pF In parallelo. 

Centraggio della traccia: 
con apposito comando. 


Altre caratteristiche: Generatore Asse-tempi: da 10 a 
170.000 Hz In 5 gamme - a velocità costante. □ Presa 
di posizione per Asse - tempi esterno □ Sincronizzazio¬ 
ne Interna, ad ampiezza regolabile e con polarità ne¬ 
gativa o positiva, oppure esterna ad apposito morsetto. 

□ Segnale campione; 0,1 volt p.p. ad apposito morsetto. 

□ Filtro In materia plastica per lo schermo, a reticolo 
gradualo in dm. □ Luminosità: regolabile con comando 
esterno. □ Astigmatismo: comando se mi fisso interno, 
D Alimentazione: con trasformatore de rete 50 Hz e 110- 
125 -145-160 - 220 volt - camblotenslonl - fusibile □ Di¬ 
mensioni 21,5x32x41 cm. 
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RADIOTELEFONO RRT. MF.88 

Originali canadesi a 4 canali 
modulati come nuovi, comple¬ 
ti di valvole e quarzi originali, 
cornette, antenne e schemi 
portata 20-30 km. 

Prezzo la coppia L 40.000 
Canale E = 39,70 MHz. Canale Q = 38,60 MHz. 
Canale F = 39,30 MHz. Canate H = 38.01 MHz. 
■■■—. 

CONFEZIONE professionale «ALTOVOX» N. 1: 

N. 60 resistenze professionali alta 
precisione « ORO », al 5°/o assor¬ 
tite. 

N. 20 condensatori professionali 
assortiti. 

N. 10 diodi al germanio O.A. 95. 

N. 10 diodi al silicio da 220 V. 

500 MA. 

Prezzo della confezione L 3.180 


CONTENITORI METALLICI per amplificatori e per 
strumenti: 

24,5x16 x12,5 L 1.000 I 22x11 x8 L 1.900 
31,5x15,5x10 L. 2.000 j 18x11,5x8 L 1.800 
per quantitativi; altezza a richiesta • Disponiamo 
fortissimi blocchi condensatori a carta Ducati 
nuovi e resistenze (SECI). 


AMPLIFICATORE da 1.2 W - Alimentazione 0 V. - 
A.P. = 8 ohm L 1.900 


PIASTRINE « Olivetti » e « IBM » da 2 a 50 tran¬ 
sistori professionali, complete di resistenze e 
condensatori L. 80 al transistore • Minimo quan¬ 
titativo per L. 3.000. 


AMPLIFICATORE da 4 W (push-pull di OC23) - 
Allmentaz. 12 V. - A.P. = 4,8 ohm L. 4.000 


MANUALE PER TECNICI: 

« La riparazione degli appa¬ 
recchi a transistori » 100 pa¬ 
gine, illustrate, Ed. Radio e 
Televisione. Milano, L 1.500. 


Spedizione ovunque. Pagamenti In contreeeegno o anti¬ 
cipato a mezzo vaglia poetale o aaaagno- circolare mag¬ 
giorando per quatto L. 350 per epeee poetali. Per cor¬ 
tesia, scriva II Suo Indirizzo In stampatello. GRAZIE. 
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Le scatole di montaggio 
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DIVERTENTE 


La scatola di montaggio 
è, una scuola sul tavolo 
di casa. Una scuola di¬ 
vertente, efficace, sicura. 
L'insegnante, anche se 
non vicino, è presente 
per mezzo del manuali 
di istruzione che sono 
chiarissimi, semplici, pie¬ 
ni di illustrazioni. 

Non si può sbagliare, e 
il risultato è sempre 10 
con lode! 


buona musica 

CALYPSO 

Il Calypso vanta le seguenti caratteristi¬ 
che: Potenza: 1,5 W - Alimentazione: In 
c.a. (125-160-220 V.) - Altoparlante: circo¬ 
lare (0 80 mm.). Ricezione In due gamme 
d'onaa (OC e OM). Cinque valvole. Presa 
fono. Scala parlante in vetro. Elegante 
mobile in plastica colorata. 


Il ricevitore • valvole ò II più classico degli apparecchi radio. Montarlo significa assl- 

’ . *1 i ‘ 


milare una delle più importanti lezioni di radiotecnica 
.ito. ' " 
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Ma un'Impresa cosi ardua può 
essere condotta solfanti? fornendosi di una scatola di montaggio di qualità, apposita¬ 
mente composta per ricreare ed insegnare allo stesso tempo. 
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MASSIMA GARANZIA 


Le nostre scatole di montaggio 
hanno il pregio di essere composte 
con materiali di primissima scelta, 
collaudati, Indistruttibili. Ma non è 
tutto. A lavoro ultimato rimane la 
soddisfazione di possedere appa¬ 
rati elettronici di uso pratico, che 
nulla hanno da Invidiare al corri¬ 
spondenti prodotti normalmente In 
commercio. Tutte le scatole con 
manuale d'istruzione per II mon¬ 
taggio. 


Potenza: 10 mW * Fj*; 
quenza di 

mH z - Assorbimento m 
ricezione: 

Assorbimento In tra 
smlsaione: » mA - A 
| Imentazlone: 12 V. Tra 

Emettitore conlrottato e 
cristallo di quarzo_Ci 
culto stampato. Quat 
tro transistore- 

Se volete 
potete 
an eti a 

comprare 

1 apparecchio 
alle volta: 


FONOVALIGIA 


Potente, 

economica 
circuito misto 
tranateiortezato. 
senza Interruttore 
di accensione! 


L. 13.000 tad. 


CA + CC 
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Nel prezzi Indicati sono compre¬ 
se spese di spedizione e Imbal¬ 
lo. Per richiedere una o più sca¬ 
tole di montaggio Inviate antici¬ 
patamente Il relativo importo, a 
mezzo vaglia postale o sul no¬ 
stro Conto Corrente postale 
3/57180 Intestato a: 


20125 MILANO-VIA ZURETTI, 52 

CONTO CORRENTE POSTALE 3/57180 





















| NUOVO INDISPENSABILE TIPO DI STRUMENTO 


E cco un nuovo tipo di strumento di con¬ 
trollo assolutamente indispensabile per 
tutti i tecnici dilettanti o professionisti. 
Le anomalie di cui possono essere... affetti i 
diodi, di qualunque tipo essi siano, possono 
essere molteplici e quando non c'è l'opportu- 
nità di controllare o sostituire un diodo, ad 
esempio durante la riparazione di un ricevi¬ 
tore non funzionante, c'è proprio di che im¬ 
pazzire. 

Per i radiotecnici non più giovani e non 
molto aggiornati con il progresso della tec¬ 
nica, anche questo apparecchio, potrà appa¬ 
rire, ad un primo giudizio, superfluo o, co¬ 
munque, non strettamente necessario, ma in 
realtà non è così, perchè anche i diodi, come 
tutti gli altri componenti di produzione mo¬ 
derna, vanno soggetti a guasti e difetti. Quan¬ 
do si sta riparando un apparecchio radio quin¬ 
di conviene porre mente anche a questo im¬ 
portante elemento, perchè può capitare che 
il mancato funzionamento del ricevitore sia 
proprio da attribuirsi al diodo. 


Ma quali sono i guai che possono capitare 
ad un diodo? Ve li elenchiamo. 

Può capitare che il filo conduttore interno 
del componente risulti interrotto. Può capita¬ 
re che l'elemento semiconduttore si sia fuso e 
può capitare ancora che si siano fusi contem¬ 
poraneamente il conduttore interno e il semi- 
conduttore. Ci possono essere ancora dei gua¬ 
sti meno frequenti, come ad esempio quello 
della interruzione del contatto fra il filo con¬ 
duttore e l'elemento cristallino. In tutti que¬ 
sti casi il diodo non funziona, oppure funzio¬ 
na male, interrompendo o danneggiando la 
continuità dei segnali radio nel circuito di 
un apparecchio radio. 

Ma non occorrono molte cose per realizza¬ 
re un apparato di controllo di facile e rapido 
uso. Quello qui presentato utilizza due diodi 
al silicio, due lampadine ad incandescenza, 
una incandescenza, una lampada al neon e 
un piccolo trasformatore riduttore di tensio¬ 
ne. In altre parole, qualche migliaio di lire 
sono più che sufficienti per costruire il nostro 
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provadiodi. Ed anche questo risulterà con 
Fuso e con la pratica, un ottimo completamen¬ 
to della strumentazione di laboratorio sia per 
il dilettante sia per il tecnico professionista, 
che vuol evitare una spesa onerosa di un si¬ 
mile apparato di tipo commerciale. 


Anche i diodi, 
come tutti gli altri 
componenti 
vanno soggetti 
a guasti e difetti. 


I guasti più frequenti 


Prima di analizzare il circuito teorico del 
provadiodi conviene qui ricordare, sia pure 
sommariamente, la composizione interna di 
un diodo generico e gli inconvenienti che in¬ 
ternamente ad esso possono verificarsi. In 
fig. 4 sono rappresentati quattro diodi dello 
stesso tipo, fra i quali ben tre presentano un 
particolare difetto. Il primo di essi è un diodo 
perfettamente efficiente, perchè il semicon¬ 
duttore è integro ed anche il conduttore elet¬ 
trico interno è sano e risulta regolarmente 
appoggiato al semiconduttore. Il secondo dio¬ 
do presenta una fusione del filo conduttore 
interno, nel punto di contatto con il semicon¬ 
duttore. In questo caso il circuito interno del 
diodo è * aperto » e la sua resistenza ohmmi- 
ca è infinita. Nel terzo caso risulta fuso il 
semiconduttore ed il conduttore interno for¬ 
ma un contatto elettrico diretto con il secon¬ 
do elettrodo del dìodo. In questo caso il dio¬ 
do è in corto circuito e la sua resistenza in¬ 
terna è bassissima. Nel quaito ed ultimo caso 
risulta che la parte terminale del conduttore 
interno ed il semiconduttore hanno perduto le 
loro caratteristiche fisiche di semiconduttore, 
assumendo un valore resistivo ohmmico più 
o meno basso. 

I diodi che presentano queste quattro di¬ 
verse anomalie possono essere analizzati con 
il nostro strumento, inserendoli > anche a ca¬ 
so, fra le due pinze a bocca di coccodrillo e 
dopo aver premuto il pulsante P, che permette 
di chiudere il circuito. Nel primo caso, cioè 
nel caso in cui il diodo risulti perfettamente 
efficiente, si accenderà una delle due lampa¬ 
dine ad incandescenza LPA-LPB, a seconda 
della polarità con cui il diodo è stato fissato 
alle due pinzette. Questa prova, oltre che a 
stabilire l'efficienza del diodo, servirà anche 
a riconoscerne le polarità nel caso in cui ogni 
relativa indicazione sia scomparsa dall'invo¬ 
lucro esterno del componente. 

Nel secondo caso, cioè nel caso di interru¬ 
zione della conduttività interna del diodo, le 
due lampadine ad incandescenza rimarranno 
spente, perchè il circuito di prova rimarrà 
aperto. 

Nel terzo caso, quello in cui il diodo è in 




Flg. 1 - La conformazione interna 
di un diodo generico è alquanto 
semplice. OH elementi che lo com¬ 
pongono sono: 1. anodo - 2. sal¬ 
datura di vetro - 3. contatto me¬ 
tallico - 4. silicio - 5. catodo. 
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diodo in prova 


Flg. 2 • II circuito 
del provadSodì è 
composto da un tra¬ 
sformato*-© di ali- 
mentizione, da duo 
diodi raddrizzatori, 
da tra lampada e 
da un pulsante (P). 


alla 


COMPONENTI 



RS1 


rete 


LPA = 

LPB = 

RS1 = 
RS2 = 
TI = 
LN = 
P = 


lampada segnalatrice (6,3 V. - 
50 mA.) 

lampada segnalatrice (6,3 V. - 
50 mA.) 

raddrizzatore al silicio (OA200) 
raddrizzatore al silicio (OA200) 
trasf. ridutt. (sec. 6,3 V.) 
lampada-spia al neon 
interruttore a pulsante 


Fig. 3 * Tutti i com¬ 
ponenti che parteci¬ 
pano alla realizza¬ 
zione dello stru¬ 
mento provadiodi 
sono montati su te¬ 
lalo metallico. 
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corto circuito, entrambe le lampadine si ac¬ 
cenderanno. Infine, nel quarto caso, tutte e 
due le lampadine si accenderanno con una 
luminosità relativamente bassa (è il caso del¬ 
la fusione del semiconduttore e del punto di 
contatto del conduttore interno). 


Il circuito elettrico 

Il circuito elettrico del provadiodi è rap¬ 
presentato in fig. 2. Il trasformatore TI è un 


Montaggio e prove 

Il piano di montaggio del provadiodi è rap¬ 
presentato in fig. 3. I componenti sono appli¬ 
cati internamente ad un contenitore metallico 
e il fondo del contenitore rappresenta anche 
il pannello frontale dell'apparecchio. Il piano 
di cablaggio del provadiodi è oltremodo sem¬ 
plice e il suo montaggio richiede principal¬ 
mente una breve sequenza di operazioni mec¬ 
caniche. 

Dalla parte superiore del contenitore fuo- 


% 



Fig. 4 - Quest» sono le 
quattro principali condi¬ 
zioni elettriche in cui può 
trovarsi un diodo: 1 = 
diodo efficiente; 2 = fu¬ 
sione dèi filo conduttore 
Interno nel punto di con¬ 
tatto; 3 = semiconduttore 
fuso; 4 = fusione della 
parte terminale del con¬ 
duttore interno e del se¬ 
miconduttore. 


trasformatore riduttore di tensione della po¬ 
tenza di 10 W. L'avvolgimento primario deve 
essere adatto per la tensione di rete-luce; lo 
avvolgimento secondario deve erogare una 
tensione di 6,3 V. I due raddrizzatori RS1 ed 
RS2 sono raddrizzatori al silicio, di tipo OA 
200. Le due lampadine ad incandescenza LPA 
e LPB devono essere adatte per la tensione 
di 6,3 V. e per un assorbimento di corrente 
di 50 mA. Il pulsante P permette di chiudere 
e aprire il circuito a piacere, per quel breve 
tempo necessario ad ottenere la segnalazione 
ottica attraverso le due lampadine ad incan¬ 
descenza. La lampada al neon LN è una lam¬ 
pada-spia, che va inserita nel pannello fron¬ 
tale dello strumento e che servirà ad avver¬ 
tire il tecnico se l'apparecchio è collegato o 
staccato dalla rete-luce; la lampada al neon 
deve avere una tensione di lavoro pari a quel¬ 
la della rete-luce. 


riescono i due conduttori che fanno capo alle 
due pinzette a bocca di coccodrillo, sulle qua¬ 
li vengono fissati i terminali dei diodi in 
prova. 

L’uso dello strumento si effettua semplice- 
mente fissando il diodo in prova sulle due 
pinzette e premendo il pulsante P che chiude 
il circuito dell’avvo’igimento secondario del 
trasformatore Tl. Se si accendono tutte e due 
le lampade il diodo è in cortocircuito. Se le 
lampade rimangono spente il diodo è inter¬ 
rotto. Se si accende la lampada LPA, il diodo 
è efficiente e le sue polarità sono identiche a 
quelle corrispondenti dei due morsetti. Se si 
accende soltanto la lampada LPB, il diodo è 
efficiente ma è stato inserito con polarità in¬ 
vertite rispetto a quelle dei morsetti. Se tut¬ 
te e due le lampada si accendono, emettendo 
poca luce, il diodo è da considerarsi in corto 
circuito parziale. 
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RE D'ALTA FREQUENZA 



L a regola è sempre la stessa. Lo è stata 
nel passato e lo sarà nei futuro. Quando 
si prende in mano il saldatore per la pri¬ 
ma volta, lo si fa per realizzare il più sempli¬ 
ce ed elementare dei ricevitori radio, quello 
a diodo al germanio, che rappresenta ancora 
l'A.B.C. della radio. 

Un tempo, si costruiva il ricevitore a gale¬ 
na, con ascolto in cuffia. Oggi, quel famoso e 
primordiale ricevitore radio si è modernizzato 
e si è messo al passo con il progresso della 
elettronica. Il cristallo di galena dei nostri 
nonni è stato sostituito con un semicondutto¬ 
re di assoluta attualità, cioè con il cristallo 
di germanio. 

Non è detto, tuttavia, che per cominciare si 
debba necessariamente costruire un ricevito¬ 
re, anche se questo è il più semplice e il più 
elementare fra tutti. Gli orizzonti della radio 
in' questi ultimi anni si sono oltremodo allar¬ 
gati e lo sguardo del principiante e del tecni¬ 
co arrivato può spaziare entro vasti limiti. Si 
possono quindi fare mille cose diverse, pur 
rimanendo nell’ambito della semplicità e, co¬ 
sa questa molto importante, all'insegna della 
più stretta economia. 

Lasciamo quindi da parte, almeno per que¬ 
sta volta, il ricevitore con ascolto in cuffia 
ed armati di buona volontà e di grande entu-* 
siasmo prendiamo in mano le pinze e il sal¬ 
datore per realizzare il primo circuito radio¬ 
elettrico sperimentale, che ci darà senz'altro 
un risultato reale ed anche utile nello stesso 
tempo. Costruiamo questa volta un amplifica¬ 
tore di alta frequenza. 

Utilità dell'amplificatore A.F. 

La realizzazione di un amplificatore di al¬ 
ta frequenza ha per.il principiante due scopi 
precisi: quello di imparare la tecnica del ca¬ 
blaggio e quello di esaltare la sensibilità di 
qualsiasi tipo di apparecchio radio. 

Abbiamo usato il termine sensibilità, ma 
dobbiamo tenere conto che stiamo parlando 
con i principianti, ai quali la terminologia 


radioelettrica può essere del tutto, o in par¬ 
te sconosciuta. 

Per sensibilità di un ricevitore radio si in¬ 
tende la possibilità di questo di ricevere più 
o meno emittenti radio. Diremo quindi che 
un ricevitore è molto sensibile quando riceve 
un grande numero di stazioni, mentre diremo 
che un ricevitore radio è poco sensibile, quan¬ 
do è in grado di ricevere soltanto le emitten¬ 
ti locali. 

Aumentare la sensibilità di un apparecchio 
radio significa quindi conferire ad esso la pos¬ 
sibilità di aumentare di molto il numero delle 
emittenti ricevute. E con il progetto qui pre¬ 
sentato, statene pur certi, le emittenti ricevu¬ 
te raddoppieranno. 

E se la realizzazione di questo circuito è 
molto semplice, la sua installazione è ancor 
più semplice, perchè basterà applicare ad esso 
il conduttore di antenna e collegare poi la sua 
uscita con la presa di antenna del ricevitore 
radio. E non c'è limitazione nelle applicazioni 
pratiche di questo amplificatore di alta fre¬ 
quenza, perchè esso potrà essere collegato a 
qualsiasi tipo di apparecchio radio, sia esso 
a valvole o a transistor, di tipo portatile o a 
soprammobile. 

Il circuito teorico 

Prima di prendere in mano il saldatore e 
le pinze, il principiante deve necessariamente 
rendersi conto di quello che sta per fare, con 
lo scopo di apprendere taluni elementi di 
grande valore didattico. In altre parole occor¬ 
re che il principiante impari a « leggere » il 
circuito teorico del progetto per rendersi con¬ 
to; poi, della esatta funzione di ciascun com¬ 
ponente. 

Osserviamo dunque lo schema elettrico di 
figura 1. Questo schema, che è fatto tutto di 
simboli e di sigle ha un preciso riferimento 
con la realtà pratica. A ciascun simbolo cor¬ 
risponde nella realtà un preciso compónente 
radioelettrico. 

Per il principiante ch$ comincia appena ora 
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© ANT. 



COMPONENTI 


CI 

= 1.000 pF (a 

pasticca) 

C2 

= 10.000 pF (■ 

pasticca) 

C3 

= 2.200 pF (a 

pasticca) 

RI 

= 220.000 ohm - 

1/2 W. 


R2 — 100.000 ‘ohm (potenziometro minia¬ 
tura) 

TRI = transistor tipo S3T320 (sostituibile 
con OC4S e AMI4) 

J1 = impedenza A.F. tipo Geloso 558 
pila = 4,5 V. 

SI = interruttore a slitta 




gommini 


basetta 

isolante 


PILA 4,5 V 

linguetta corta 


entrata 

antenna 


spina 

’ant' 


USCITA 


spina 

"terra" 


Fig. 2-11 montag¬ 
gio dell'anrplifìcato- 
re è realizzato su 
telaio metallico. 
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ad interessarsi di radiotecnica diciamo subito 
che questo circuito, come tutti i circuiti ra¬ 
dio, è caratterizzato da una entrata e da una 
uscita. Addentrata, ovviamente, vengono ap¬ 
plicati i segnali radio molto deboli captati dal¬ 
l'antenna; dall'uscita escono gli stessi segnali 
rinforzati dal circuito. 

La discesa di antenna viene applicata alla 
relativa boccola dell'amplificatore. Questa 
boccola è collegata ad un condensatore, di ti¬ 
po a pasticca, denominato CI. Il compito di 
questo condensatore è quello di filtrare in 
parte i segnali presenti nello spazio, per dar 
via libera ai soli segnali radio (ciò* avviene 
in teoria, ma in pratica non è proprio così). 
L'elemento contrassegnato con la sigla TRI è 
un transistor, di tipo FNP, al quale è affidato 
il compito di rinforzare i segnali radio, cioè 
di amplificarli. 1 segnali da amplificare ven¬ 
gono applicati alla base (b) del componente; 
i segnali amplificati vengono prelevati dal col¬ 
lettore (c) del transistor. La resistenza RI 
ha il compito di polarizzare la base del transi¬ 
stor, cioè dì applicare ad essa una tensione 
negativa necessaria per il buon funzionamen¬ 
to del componente. L'impedenza di alta fre¬ 
quenza Jl, che in pratica si presenta come 
una bobina, perchè è composta da un insieme 
di avvolgimenti di fili conduttori su suppor¬ 
to isolante, impedisce ai segnali amplificati di 
percorrere altre vie del circuito, diverse da 
quella del condensatore C3 che permette di 
applicare i segnali radio amplificati al circui¬ 
to di antenna del ricevitore radio. Ai conden¬ 


satore C2 è affidato il compito di convoglia¬ 
re a massa quella parte di segnali di alta fre¬ 
quenza che sono riusciti ad attraversare il 
componente JL Se non ci fosse questo con¬ 
densatore una parte di segnali di alla fre¬ 
quenza amplificati ritornerebbe al circuito di 
ingresso del transistor facendolo oscillare. In 
pratica, anziché applicare all'apparecchio ra¬ 
dio un segnale amplificato, si applicherebbe 
un segnale corrispondente ad un fischio, che 
disturberebbe enormemente la ricezione e peg¬ 
giorerebbe la resa del ricevitore. 

L'alimentazione di questo piccolo circuito 
è ottenuta con *na pila da 4,5 V., di quelle 
usate per alimentare le lampade tascabili. Lo 
assorbimento di corrente del circuito è mini¬ 
mo perchè si aggira intorno ad 1 mA. Ciò si¬ 
gnifica in pratica che, con la pila da 4,5 V., il 
circuito è dotato di grande autonomia di fun¬ 
zionamento. La presenza del condensatore C3 
è necessaria, perchè senza di esso, all'entrata 
del ricevitore radio si applicherebbe, oltre che 
il segnale radio amplificato, anche la tensio¬ 
ne elettrica erogata dalla pila. Ricordiamoci 
che attraverso i condensatori possono fluire 
soltanto le correnti alternate (nel nostro ca¬ 
so quella rappresentativa del segnale radio) e 
non le correnti continue, come lo è ad esem¬ 
pio quella erogata dalla pila. 

Per il buon funzionamento di questo sem¬ 
plice amplificatore di alta Frequenza è neces¬ 
sario collegare alla sua entrata una antenna 
di tipo esterno, ed è altresì necessario che il 
circuito di emittore del transistor sia colle- 
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Mg, 4 * L« pini* i bacchi ri- 
pregiti è un utensile indi- 
iponsibtic par ti laboratorio 
dal principiante, ina serve, 
tre l J litro, per la iitdituri 
degli eliltrodi dai transistor, 
in funzione di elemento di¬ 
spersore del calore. 


basetta isolante 
piedino di fissaggio 


gato al telaio del ricevitore radio (massa RX). 

Il ^potenziometro R2 pei mette di dosare nel¬ 
la giusta misura la tensione di alimentazione 
del circuito. Il perno di questo potenziometro 
dovrà essere regolato dopo aver ultimato il 
montaggio del circuito, fissandolo in quella 
posizione in cui la ricezione diviene più chia¬ 
ra e più potente. Questo circuito, come si è 
potuto constatare, non è dotato di un con¬ 
trollo manuale della sintonia, perchè questa 
è affidata soltanto al ricevitore radio. Comun¬ 
que, il circuito è progettato in modo tale da 
funzionare bene nella gamma delle onde me¬ 
die e in quella delle onde lunghe. 



Per la verità, esso può essere utile anche 
per la ricezione della gamma delle onde cor¬ 
te, ma in questa gamma la resa diminuisce di 
molto. 


Montaggio 

Il piano di cablaggio dell'amplificatore deve 
essere eseguito seguendo attentamente il di¬ 
segno riportato in figura 2. I vari componenti 
verranno saldati, uno ad uno, senza alcun cri¬ 
terio di precedenza, purché essi vengano in¬ 
seriti nel modo da noi indicato. Una partico¬ 
lare attenzione va rivolta a due soli elementi 
del circuito: la pila e il transistor TRI. Se si 
sbagliasse nel collegare la pila, cioè se si scam¬ 
biasse inavvertitamente il morsetto positivo 
con quello negativo, si rischierebbe di mette¬ 
re fuori uso il transistor. Quindi, bisognerà 
far bene attenzione a collegare il morsetto ne¬ 
gativo della pila al terminale centrale del po¬ 
tenziometro R2, mentre quello positivo dovrà 
essere collegato ad uno dei due terminali del¬ 
l'interruttore a slitta SI. Per quanto riguarda 
il transistor TRI occorre tenere bene a men¬ 
te una cosa molto importante. Tutti i tran¬ 
sistor, allo stato attuale della tecnica, sono 
dei nemici del calore, perchè non lo soppor- 


























tano affatto. In pratica, ciò vuol significare 
che, quando si pone la punta del saldatore sui 
terminali del componente per realizzare le 
saldature a stagno, occorre operare con una 
certa rapidità, servendosi di un saldatore mu¬ 
nito di punta sottile e ben calda. E’ questa 
una operazione che si riesce ad eseguire con 
correttezza tecnica soltanto dopo aver acqui¬ 
stato una certa pratica e dopo aver ìealizzato 
un certo numero di montaggi. Inizialmente 
converrà che il principiante si serva di una 
pinza a becchi ripiegati, come indicato nel di¬ 
segno di figura 4. Con questo sistema il calo¬ 
re erogato dalla punta del saldatore viene 
in gran parte assorbito dal metallo della pin¬ 
za, senza poter raggiungere le parti interne 
del transistor attraverso l'elettrodo. 

Il riconoscimento dei terminali del transi¬ 
stor lo si effettua osservando il disegno di fi¬ 
gura 5. Il terminale di collettore si trova da 
quella parte del componente in cui è ripor¬ 
tato un puntino colorato suirinvolucro ester¬ 
no; il terminale di base è quello centrale, 
mentre il terminale di emittore si trova alla 
estremità opposta. Il montaggio del circuito 
può essere effettuato in un contenitQic di pla¬ 
stica o di cartone; Timportante è che il con¬ 
tenitore sia realizzato con materiale isolante; 
ciò perchè in alcuni tipi di licevitori radio a 
valvole, muniti di autotrasformatore, una delle 


fasi della tensione di rete è direttamente col¬ 
legata con il telaio dello stesso ricevitore; toc¬ 
cando il telaio del ricevitore si potrebbe pren¬ 
dere una scossa anche intensa e, talvolta, pe¬ 
ricolosa. 

Poiché le dimensioni deH'amplificatore di 
alta frequenza possono considerarsi minime, 
l'apparato potrà essere direttamente inserito 
dentro il ricevitore radio. Se invece si vuol 
accoppiare l'amplificatore ad un ricevitore a 
transistor, la scatolina dell'amplficatore ri¬ 
marrà all'esterno, ma molto vicina al ricevito¬ 
re, affinchè i conduttori di massa e di anten¬ 
na risultino corti il più possibile. Mantenendo 
lunghi i due conduttori che collegano l'uscita 
dell'amplificatore con l'entrata del ricevitore 
radiò, si potrebbe correre il rischio di creare 
delle oscillazioni radioelettriche, che si tra¬ 
durrebbero sotto forma di fischi attraverso 
l'altoparlante. 

A conclusione di questo argomento possia¬ 
mo informare il lettore che, in sede di espe¬ 
rimenti, siamo riusciti ad aumentare le 26 
emittenti ricevute con un apparecchio radio 
a transistor di più del doppio, portandole a 
54. Ovviamente, i maggiori benefici che si 
trarranno dall'uso deU'amplificatore A.F. sa¬ 
ranno risentiti durante l’ascolto di program¬ 
mi radiofonici nelle ore serali e in quelle 
notturne. 
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COME REALIZZARE 



L 'abbellimento esteriore di un radio-appa¬ 
rato non è soltanto una questione di e- 
stetica, bensì di funzionalità e necessità. 
Eppure anche questo è un problema difficile 
da risolvere per coloro che preferiscono co¬ 
struire da sé ogni apparecchio di controllo e 
di misura, perchè non è possibile trovare in 
commercio una scala di una determinata for¬ 
ma e graduata secondo una precisa e perso¬ 
nale suddivisione, da applicare in corrispon¬ 
denza di un bottone di comando o di una ma¬ 
nopola di controllo, sul pannello frontale di 
uno strumento. * 

Nei negozi specializzati si possono acquista¬ 
re molti prodotti, si possono trovare gran par¬ 
te dei componenti elettronici necessari per un 
radiomontaggio; ma tutti, assolutamente tut¬ 
ti, proprio no. Basti pensare alle bobine di al¬ 
ta frequenza, che negli apparati autocostruiti 
devono rispondere a * precise caratteristiche 
radioelettriche, che non sono quelle di tipo 
standard per scopi commerciali. E si può an¬ 
cora pensare ai pannelli frontali dei tester, 
dei voltmetri elettronici, degli oscillatori mo¬ 
dulati autocostruiti dai dilettanti, nei quali 
è assolutamente necessario applicare una tar¬ 


ga frontale recante tutte le indicazioni ne¬ 
cessarie. 

Nei ricevitori radio autocostruiti, di tipo un 
po' speciale, adatti per la ricezione di speciali 
gamme di frequenze, sulle quali lavorano enti 
e organizzazioni pubblici e privati, il problema, 
forse, può essere meno risentito, ma perchè 
lasciare un lavoro a metà, dopo tanto impe¬ 
gno ed anche dopo tanta fatica per conqui¬ 
stare il successo? Perchè si deve trascurare 
il pannello frontale del ricevitore, sul quale 
per primo si posa l'occhio dell'osservatore 
profano invitato ad ascoltare? 

E' vero! In questi anni sulle pagine della 
vostra e nostra rivista abbiamo presentato 
centinaia e centinaia di progetti, accompagna¬ 
ti da vere e proprie lezioni di radiotecnica 
che hanno investito tutti i settori dell'elet¬ 
tronica, ma non ci siamo mai preoccupati di 
insegnare ai nostri lettori una delle nozioni 
più semplici, quella della composizione di un 
pannello per radio-apparato. Eppure il proble¬ 
ma è assolutamente semplice, e forse questo 
è il vero motivo per cui esso non è mai stato 
trattato. Eccoci giunti, quindi, anche a que¬ 
sto appuntamento che, per molti, lo vogliamo. 
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Approntate voi stessi 
i pannelli dei vostri apparati 
sperimentali. 



sperare, potrà essere molto interessante, per¬ 
chè le nozioni che ora esporremo potranno 
essere utili, se non proprio preziose, per molti. 

Il procedimento per comporre un quadran¬ 
te graduato, una targa o, comunque, un pan¬ 
nello completo per un apparato radioelettrico 
si snoda attraverso cinque operazioni succes¬ 
sive, le cui fasi salienti sono anche abbondan¬ 
temente illustrate in queste pagine. 


I materiali sui quali si possono comporre 
le scritte sono, generalmente, quelli metallici, 
ma si possono ottenere precise e perfette scrit¬ 
te anche sui materiali di plastica. In ogni 
caso il materiale maggiormente usato per 
comporre i pannelli frontali dei radioapparati 
è sempre 1'alluminio; e su questo materiale 
consigliamo ai nostri lettori di condurre le 
prime prove sperimentali. Una volta fatta... la 
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mano, si potrà procedere con la realizzazione 
di scritte su materiali diversi. 

Il procedimento 

La prima fase del procedimento per otte¬ 
nere una targhetta consiste nell’approntare la 
targhetta stessa nelle misure volute e di pu¬ 
lirla accuratamente. 

La pulizia della lastra di alluminio si ottie¬ 
ne per mezzo di una spazzola da bucato, che 
può essere di saggina o di plastica. La lastra 
di alluminio deve essere strofinata con questa 
spazzola e con un po’ di polvere di pomice, 
aggiungendo di quando in qriandò qualche 
goccia d’acqua. La lastra deve essere strofi¬ 
nata con questi ingredienti fino a divenire uni¬ 
formemente striata ed opaca. Per non rovina¬ 
re l’altra faccia della lastra di alluminio, con¬ 
viene eseguire la pulitura mantenendo la la¬ 
stra stessa sopra una tavoletta di legno. I mi¬ 
gliori risultati si ottengono sempre facendo 
strofinare la spazzola in senso longitudinale ; 
nulla vieta, tuttavia di strofihare la lastra an¬ 
che in senso verticale o incrociato. 

La seconda operazione di questo procedi¬ 
mento consiste nel lavare abbondantemente 
la lastra di alluminio sotto l'acqua corrente 
e nel lasciarla poi asciugare. 

La terza fase del procedimento consìste nel 
cospargere di talco la superficie trattata della 
lastra e dì togliere poco dopo il talco per 
mezzo di un batuffolo di cotone. 

E siamo giunti alla quarta fase del procedi¬ 
mento. Il metallo, o la plastica, cosi trattati, 
si comportano come un foglio di carta nor¬ 
male, sul quale si possono disegnare scritte, 


graduazioni, numeri, marchi, a mano libera, 
col normografo o con uno stampo. L'inchio- 
stro da usare è sempre quello di china, del 
colore più desiderato (non si usi mai la pen¬ 
na a sfera). 

Chi volesse evitare la scritta, potrà ricorrere 
alle classiche decalcomanie, che oggi abbon¬ 
dano presso tutte le cartolerie, perchè con 
queste si otterranno senz’altro risultati supe¬ 
riori. 

E qui si impone un avvertimento; 1 opera¬ 
zione di scrittura, di disegno o quella dell'ap¬ 
plicazione della decalcomania deve essere ese¬ 
guita con le mani ben pulite, appoggiando la 
lastra su un foglio di carta asciugante, evi¬ 
tando assolutamente di lasciare impronte di¬ 
gitali sulla lastra stessa. 

Si lascia ora asciugare bene l'inchiostro di 
china e si inizia la quinta e ultima parte del 
procedimento. 

Con una pennellessa si passa una mano di 
vernice trasparente sintetica su tutta la su¬ 
perficie della lastra, operando con una certa 
rapidità, in modo da evitare di sciogliere lo 
inchiostro. La vernice trasparente sintetica si 
trova in commercio sotto il nome di « vernice 
zapon », e viene venduta in bottiglietta ed an¬ 
che in bombola spray (queste bombole sono 
reperibili nelle mesticherie o nei negozi di 
accessori per auto. La vernice in bomboletta 
è da preferirsi a quella in bottiglia, perchè e- 
vita l'impiego della pennellessa e permette di 
ottenere risultati migliori. E così finisce que¬ 
sto procedimento di approntamento di targhe 
e pannelli. Occore almeno un'ora di tempo 
perchè la vernice si asciughi bene e perchè 
il lavoro possa considerarsi completamente 
ultimato. 
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La prima fase del procedimento (pri¬ 
ma foto a sinistra) consiste nella puli¬ 
tura della targa. La seconda operazio¬ 
ne consiste nel lavaggio della lastra. 
Nella terza fase del procedimento (se¬ 
conda foto da sinistra) si cosparge di 
talco la superficie della lastra. Succes¬ 
sivamente (foto sotto) si compongono 
le scritte con inchiostro di china e poi 
si cosparge la superficie della lastra 
con vernice trasparente sintetica (fo¬ 
to a destra). 










I l grid-dip-meter è uno strumento la cui 
utilità è risentita dal dilettante quando c'è 
bisogno di individuare o misurare le carat¬ 
teristiche di un circuito oscillante e, in par- 
ticolar modo, la sua frequenza di oscillazione. 

Molti altri sono, per la verità, gli usi che 
si possono fare di un tale strumento, perchè 
esso, per mezzo di taluni ^accorgimenti cir¬ 
cuitali, può servire anche da monitor e da 
frequenzimetro. 

Così concepito, il grid-dip-meter è uno stru¬ 
mento che rappresenta la somma di pù stru¬ 
menti di misura, così come lo è il tester. 

Il tester lo conoscono tutti e lo adoperano 
tutti, perchè è uno strumento utile e neces¬ 
sario quanto lo possono essere il saldatore, 
le pinze, il cacciavite, ecc. Ma l'uso continuo 
del tester deriva principalmente dalla grande 
possibilità di misure che con esso si possono 
effettuare, perchè il tester non è uno stru¬ 
mento ma l'unione di molti strumenti di mi¬ 


sura che non possono mancare nel radiola- 
boratorio. 

L'opera dell’appassionato di radio è tutta¬ 
via molteplice e tale da risentire la necessità 
di impiego di molti altri strumenti di misura. 
Vi è mai capitato, amici lettori, di entrare 
nel laboratorio di un progettista o di un ra¬ 
dioamatore? Avete mai notato la quantità di 
strumenti che sovrastano il banco di lavoro? 
Essi sono davvero molti! Ve ne sono di noti 
a tutti e ve ne sono di sconosciuti. Eppure, 
credeteci, tutti quegli strumenti sono utili e 
talvolta necessari ; chi vuol raggiungere le 
mete più ambite della radio non può privar¬ 
sene, anche se taluni apparecchi sono molto 
costosi e di difficile impiego. Oggi, tuttavia, 
il problema è semplificato ed è possibile co¬ 
struire degli apparati che sono la somma di 
molti altri apparecchi di misura, così come lo 
è stato e lo è tuttora il comune tester. 

L'apparecchio qui descritto costituisce un 
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Questo strumento 
rappresenta la somma 
di più strumenti di misura 
e si rivela indispensabile 
nel laboratorio 
dilettantistico. 

esempio di tre apparati diversi montati in un 
unico complesso, di modeste dimensioni e di 
grande utilità per tutti. Si tratta di un grid- 
dip-meter, di un frequenzimetro ad assorbi¬ 
mento e di un monitor. Per costruirlo si spen¬ 
de poco, per montarlo non occorre troppo 
tempo ed il suo impiego, nei tre usi diversi, 
è semplice e si impara assai rapidamente. 

Circuito elettrico 

Il circuito elettrico dello strumento è rap¬ 
presentato in fig. 1. L'entrata è rappresentata 
da un circuito oscillante, composto da una 
bobina e da un condensatore variabile doppio. 


Le due boccole presenti all'ingresso del cir¬ 
cuito servono per l'intercambiabilità delle bo¬ 
bine da analizzare. La frequenza di risonanza 
del circuito oscillante è determinata dal va¬ 
lore della bobina applicata alle boccole di 
entrata e dalla posizione delle lamine mobili, 
rispetto a quelle fisse, del condensatore varia¬ 
bile C2-C3. Il triodo oscillatore VI è di tipo 
6C4; si tratta di un triodo usato nei radiocir¬ 
cuiti in qualità di amplificatore ed oscillatore, 
munito di zoccolo miniatura a 7 piedini, con 
accensione a 6,3 V. - 0,15 A. 

Nel circuito di* grìglia di questo triodo è 
applicato un milliamperometro da 500 mi¬ 
croampère fondo scala il cui indice subisce 
una brusca deviazione avvicinando la bobina 
L ad un circuito oscillante e regolando il con¬ 
densatore variabile. 

Così concepito il circuito funziona da grid- 
dip-meter. La lettura della frequenza si ef¬ 
fettua su apposita scala graduata connessa 
con il perno del condensatore variabile. Que¬ 
sto circuito è adatto per lavorare sulla gam¬ 
ma di frequenze compresa tra i 3 e i 190 
MHz, ma per coprire tutta questa gamma oc¬ 
correrà costruire una serie di sei bobine in¬ 
tercambiabili. 

Per quanto riguarda l'uso dello strumento 
in qualità di MONITOR, occorre intervenire 
sul commutatore SI, spostandolo dalla posi¬ 
zione indicata in disegno di fig. 1 nell’altra 
adatta per far funzionare il circuito in qualità 
di controllore della qualità dei segnali di bas¬ 
sa frequenza emessi da un trasmettitore. Per 
il funzionamento dello strumento in qualità 
di monitor occorre inserire la cuffia nelle ap¬ 
posite boccole, e in questo caso il milliampe¬ 
rometro viene a trovarsi in serie alla cuffia. 
La manovra effettuata sul commutatore SI 
permette di disinserire la tensione anodica, 
cioè di eliminare ravvolgimento secondario 
del trasformatore di alimentazione Tl. In que¬ 
sto caso la valvola si comporta come un dio¬ 
do rivelatore e il circuito permette di ascol¬ 
tare la modulazione, cioè la bassa frequenza, 
di qualsiasi apparato trasmettitore che lavori 
sulla gamma di frequenze comprese tra i 3 
e i 190 MHz. La bobina L deve essere sempli¬ 
cemente accostata al circuito dello stadio fi¬ 
nale del trasmettitore in esame, oppure alla 
sua antenna per poter ascoltare il segnale di 
bassa frequenza. 

La deviazione dell'indice del milliampero¬ 
metro permette altresì di controllare la fre¬ 
quenza di lavoro del trasmettitore, e in questo 
caso il nostro circuito funge' da frequenzime¬ 
tro ad assorbimento. Ovviamente la frequen¬ 
za di lavoro del trasmettitore viene letta sul¬ 
la scala del frequenzimetro. 
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Fig. 1-11 progetto del grld- 
dlp-meter è caratterizzato da 
un circuito oscillante compo¬ 
sto da una bobina e da un 
condensatore variabile dop¬ 
pio. L'alimentazione à deri¬ 
vata dalla rete-luce. 




COMPONENTI 

CONDENSATORI 

CI = 

100 pF (ceramico) 

C2 = 

100 pF (variabile) 

C3 = 

100 pF (variabile) 

C4 = 

100 pF (ceramico) 

C5 = 

330 pF (ceramico) 

C6 = 

8 [iF - 200 VI. (elettrolitico) 

C7 = 

8 ’iF - 200 VI. (elettrolitico) 

C8 = 

330 pF (ceramico) 

RESISTENZE 

RI = 

47.000 ohm - V2 watt 

R2 = 

22.000 ohm - 1 watt 

R3 = 

22.000 ohm - watt 

VARIE 

RS1 

= raddrizzatore al selenio (160 V. 

70 mA.) 

TI 

=. trasf. d'alimentaz. (30 watt) 

SI 

= deviatore 

S2 

= interruttore a slitta 

VI 

= 6C4 

mA 

= milliamperometro (500 |iA. f.s.) 

cuffia 

= 1.000 ohm 






























































tabella lettura 
delle frequenze 


Fi®. 4 * Sul pannello frontale 
dello (frumento occorrerà ap por* 
re una tabella di lettura delle 
frequenza, corrispondenti alle 
graduazioni riportale sulla ruo¬ 
ta di legno applicata al pento 
del variabile. 


Fi®. $ - Piano di cablaggio del 
grid-dip-metar nella parte inter¬ 
na del telaio metallico. 


cambiotens 




^CUFFIA 5 

V/^rt 



^km À'^ 


IfcSj VI 

Qn R3/c 





































Costruzione delle bobine 

Come abbiamo detto, per coprire una gam¬ 
ma tanto estesa quanto Io è quella compresa 
fra i tre e i 190 MHz, si ^debbono costruire al¬ 
meno sei bobine, i cui dati costruttivi sono 
elencati nella seguente tabella: 


tiene costruendo una ruota cilindrica di legno, 
da inserirsi sul perno del condensatore varia¬ 
bile e sulla quale si incollerà una striscia di 
cartone graduata da 0 a 100. Sulla tabella di 
lettura delle frequenze si comporranno le cor¬ 
rispondenze fra le graduazioni della scala e 
le frequenze di lavoro. 


DATI COSTRUTTIVI DELLE BOBINE 


Bobina 

Gamma 

MHz 

Indut¬ 
tanza (iH 

N. spire 

diametro 

avvolgimento 

diametro 

filo 

LI 

3 - 6 

50,5 

120 

12 mm 

0,30 mm 

L2 

6 - 12 

13 

40 

12 mm 

0,30 mm 

L3 

12 - 25 

3,3 

14 

12 mm 

0,30 mm 

L4 

24 - 50 

0,9 

6,1/4 

12 mm 

1 mm 

L5 

45 100 

0,25 

2,1/4 

12 mm 

1 mm 

L6 

90 - 195 

0,05 


(vedere disegno) 


Tutte le bobine LI - L2 - L3 - L4 - L5 sono 
avvolte su supporto di forma cilindrica, di 
materiale isolante, del diametro di 12 mm; 
esse vengono fissate ad una spina doppia iso¬ 
lata in ceramica; i terminali dell'avvolgimen¬ 
to vengono saldati a stagno sui due spinotti. 
Per la bobina L6 occorre realizzare un con¬ 
duttore ad arco, usando filo di rame smaltato 
del diametro di 2 mm, come indicato in figu¬ 
ra 2. Il conduttore di rame viene saldato a 
stagno sui due spinotti. % 

Montaggio 

La realizzazione pratica del grid-dip-meter 
è ottenuta su contenitore metallico, che funge 
anche da conduttore unico di massa. In fig. 
5 è dato a vedere il piano di cablaggio dello 
strumento all'interno del contenitore. 

Sul pannello frontale dello strumento ap¬ 
paiono: il quadrante del milliamperometro, 
una tabella di lettura delle frequenze e una 
piccola finestra davanti la quale scorre una 
scala graduata. Questa scala graduata si ot- 


II montaggio del grid-dip-meter presenta un 
unico punto critico, quello del settore dei cir¬ 
cuiti di alta frequenza. In questa parte del 
circuito occorrerà mantenere i collegamenti 
corti il più possibile e ci si dovrà preoccupare 
di conferire una certa robustezza meccanica 
ai componenti AF, irrigidendoli. 

Riassumendo i tre usi diversi dello stru¬ 
mento, si deve dire che per il funzionamento 
del grid-dip-meter occorre inserire nel circui¬ 
to la bobina di valore più approppriato ed av¬ 
vicinarla poi al circuito oscillante in esame, 
regolando C2 e C3 fino a che l'indice del mil¬ 
liamperometro subisce una brusca deviazione. 
Per l'uso dello strumento in qualità di moni¬ 
tor, cioè per l'ascolto dei segnali di bassa fre¬ 
quenza di un trasmettitore, occorre inserire 
nel circuito la cuffia, spostare il commutatore 
Sla-Slb ed accostare la bobina L al circuito 
dello stadio finale del trasmettitore o alla sua 
antenna. Queste stesse operazioni valgono an¬ 
che per la misura della frequenza di lavoro 
del trasmettitore, leggendo i dati nell'appo¬ 
sita scala; in tal caso lo strumento funziona 
da frequenzimetro ad assorbimento. 
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AMPLIFICATORI 
usi e prestazioni 



A llo stato attuale della tecnica, nel settore 
dell'elettronica, la differenza fra un am¬ 
plificatore cosidetto di « bassa frequenza » 
e gli amplificatori destinati alle applicazioni 
più diverse è spesso poco pronunciata, poiché 
la categoria BF sta ad indicare semplicemen¬ 
te che si tratta di applicazioni nel settore delle 
frequenze corrispondenti ai suoni. 

Malgrado questa precisazione, la banda di un 
amplificatore BF può largamente oltrepassare 
la frequenza superiore limite dell'udibilità nor¬ 


male dell'orecchio umano: questa frequenza 
limite si trova fra i 10.000 e i 15.000 Hz, a se¬ 
conda degli individui. 

Nelle caratteristiche di taluni montaggi, o 
parti di montaggi BF, destinati alle applicazio¬ 
ni puramente elettroacustiche (radio, fono, 
micro, magnetofono, ecc.), si possono trovare, 
come limiti superiori della banda trasmessa 
i valori di 20, 50, 100 e anche 200 KHz. 

Al contrario, i trasduttori elettroacustici, co¬ 
me i pick-up, i microfoni, le testine del ma- 
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gnetofono e gli altoparlanti, rimangono nel 
settore prossimo alla BF, poiché il limite su¬ 
periore, a seconda del tipo e della qualità del 
trasduttore, è compreso fra i 5.000 e i 25.000 
Hz circa. 

In BF si trovano parimenti dispositivi a 
banda lineare, più ristretta della banda BF 
corrispondente all'udibilità. Si tratta, tuttavia, 
di speciali circuiti-filtri o altri dispositivi, la 
cui banda può estendersi ad esempio fra i 
20 e i 200 Hz, i 200 e i 2.000 Hz, i 2.000 e i 
20.000 Hz, ecc. Non bisogna dimenticare che 
il settore della BF non è unicamente specia¬ 
lizzato per le applicazioni di apparati al ser¬ 
vizio del grosso pubblico, cioè del divertimento. 

L’elettronica industriale, scientifica, ecc., 
impiega montaggi BF, come ad esempio i fo¬ 
nometri, che sono degli apparati destinati a 
misurare l’intensità dei suoni di qualsiasi na¬ 
tura. 

Trasformatori 

I componenti essenziali dei montaggi am¬ 
plificatori a trasformatore sono rappresentati 
dalle valvole elettroniche o dai transistori e, 
ovviamente, dai trasformatori. Su questi ul¬ 
timi vogliamo ricordare, rapidamente, le ca¬ 
ratteristiche fondamentali. 

Un trasformatore, qualunque siano le sue 
applicazioni, deve essere dotato di due avvol¬ 
gimenti accoppiati. Uno dei due avvolgimenti 
prende il nome di « primario », l’altro prende 
il nome di « secondario ». L'avvolgimento pri¬ 
mario rappresenta il circuito di entrata del 
trasformatore, mentre quello secondario co¬ 
stituisce l’avvolgimento di uscita, sul quale 
viene collegato un circuito chiamato di « uti¬ 
lizzazione ». 

Se si considera per il momento il caso di 
un segnale alternato sinusoidale, si può dire 
che, in virtù deH’accoppiamento esistente tra 
i due avvolgimenti, il segnale applicato all’av¬ 
volgimento primario viene trasmesso a quello 
secondario, che lo fornisce al circuito di uti¬ 
lizzazione. ^ 

La missione del trasformatore è triplice: 

1) Esso realizza il collegamento fra la sor¬ 
gente del segnale e il circuito di utilizza¬ 
zione, cioè fra l’entrata e l’uscita. 

2) Il trasformatore adatta la sorgente al cir¬ 
cuito di utilizzazione. 

3) Isola, in corrente continua, se è necessario, 
la sorgente dal circuito di utilizzazione. 

Ed ecco un esempio semplice di montaggio 
elettronico facente impiego degli elementi in¬ 
dicati in figura 1. 

La sorgente (vedi fig. 2) è rappresentata dal¬ 
la tensione alternata di rete a 220 V., mentre 


il circuito di utilizzazione è costituito da una 
lampadina ad incandescenza a 6 V, Un tale 
trasformatore è concepito per ridurre la ten¬ 
sione di rete a 220 V. a quella di 6 V., senza 
determinare sensibili perdite di potenza fra 
l’entrata e l’uscita. Il circuito dell'avvolgimen- 
to primario del trasformatore è completamen¬ 
te isolato da quello secondario, perchè non 
esiste alcun contatto elettrico fra i due av¬ 
volgimenti. 

Si dimostra che il rapporto di trasforma¬ 
zione del trasformatore: 

num. spire sec. 

P *- 

num. spire prlm. 

è uguale al rapporto delle tensioni corrispon¬ 
denti, nel nostro esempio 6/220. 

In questo caso si tratta di un rapporto ri¬ 
duttore di tensione, perchè 6/220 è inferiore 
all’unità. 

Quando la sorgente, cioè l’entrata, deve ri¬ 
sultare Isolata dal circuito di utilizzazione, 
cioè dall’uscita, si ricorre aH’impiego di un 
trasformatore con rapporto: N. spire prim. / 
N. spire sec. = 1. 

Anche i trasformatori con rapporto di tra¬ 
sformazione superiore all'unità vengono lar¬ 
gamente usati in elettrotecnica, in radiotecnica 
e in elettronica. 

Il funzionamento di un trasformatore è ot¬ 
tenuto in virtù dell'accoppiamento magnetico 
esistente fra i suoi avvolgimenti. Quando l’av¬ 
volgimento primario è attraversato da una cor¬ 
rente elettrica, su questo stesso avvolgimento 
si forma un campo magnetico, il quale varia 
con le stesse variazioni della corrente che l’ha 
creato. 

In virtù dell'accoppiamento, che ci si sfor¬ 
za di rendere il più stretto possibile, lo stesso 
campo magnetico agisce suH'avvolgimento se¬ 
condario, nel quale si crea un segnale, chia¬ 
mato secondario, che può essere applicato al 
circuito di utilizzazione. 

Il trasformatore ideale, la cui realizzazione 
può essere ottenuta dopo uno studio profondo 
e con una spesa elevata, conserva là potenza, 
cioè il suo rendimento è dei 100%. 

Pertanto, se il segnale applicato all'avvolgi¬ 
mento primario è rappresentato da una cor¬ 
rente « Ip » e da una tensione « Vp », mentre 
la potenza ha il valore di « Wp », il segnale 
fornito dall'avvolgimento secondario è carat¬ 
terizzato da una corrente « Is », da una ten¬ 
sione « Vs », da una potenza « Ws », per cui 
si ha: 

Wp = Ws = Ip Vp =- Is Vs 

ciò vale per qualunque valore di frequenza 
del segnale sinusoidale. 
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Fig.2 


In questo caso ideale, le tensioni sono pro¬ 
porzionali al numero delle spire: 

Vs N. spire sec. 



Vp N. spire prim. 

e, di conseguenza, inversamente proporzionali 
alle correnti: 

Vs Ip N. spire sec. 

Vp Is N. spire prim. 

Ciò si può anche esprimere dicendo che, 
grazie airimpiego di un trasformatore, ciò 
che si perde (o si guadagna) in tensione, lo si 
riguadagna (o Io si riperde) in corrente. Il 
trasformatore reale non può mai dare un ren¬ 
dimento del 100%. Pertanto, se la potenza 
sulPavvolgimento secondario è di 0,95 volte 
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rispetto a quella dell'avvolgimento primario, 
si dice che il rendimento è del 95%. 

La frequenza rappresenta un fattore pri¬ 
mordiale nel rendimento di un trasformatore. 

Per i trasformatori di alimentazione la fre¬ 
quenza è di 50 Hz, ed è sufficiente che il ren¬ 
dimento risulti soddisfacente su una banda 
stretta comprendente la frequenza richiesta. 

Per i trasformatori BF, il rendimento deve 
essere buono su tutta la banda, per esempio 
fra i 20 Hz e i 15 KHz. 

A seconda della qualità (e del prezzo) del 
trasformatore, la banda è uguale, più grande, 
più piccola di quella indicata. Alcuni trasfor¬ 
matori BF di tipo comune, o concepiti per 
una funzione speciale, possono trasmettere 
fra i 200 Hz e i 5.000 Hz soltanto, e ciò può 
essere sufficiente per la parola, o in un appa¬ 
rato musicale il cui altoparlante sia troppo 
piccolo per riprodurre le frequenze al di sotto 
dei 200 Hz. 

Al contrario, per gli usi professionali, si 
possono realizzare, con una spesa notevole, 
trasformatori in grado di funzionare linear¬ 
mente fino ai 200 KHz e più. 

Gli inconvenienti dei trasformatori che de¬ 
vono lavorare su una larga banda di segnali 
derivano dalle capacità ripartite sugli avvol¬ 
gimenti, dalla variazione dell’impedenza degli 
avvolgimenti cori la frequenza, dall’accoppia¬ 
mento che non è mai perfetto e dalle perdite 
sulle resistenze dei conduttori che compongo¬ 
no gli avvolgimenti. 


Nel casò di trasformatori per frequenze e- 
levate il problema si pone altrimenti: la ban¬ 
da è relativamente stretta e si esige, talvolta, 
una curva di responso appuntita, cioè un ren¬ 
dimento massimo ad una sola frequenza o 
su una banda determinata e un rendimento 
che sia il più debole possibile al di là della 
banda richiesta. 

Accoppiamento trasformatore-valvola 

Rappresentiamo un elemento (valvola o tran¬ 
sistore) triodico per mezzo del simbolo rap¬ 
presentato in figura 3A, in cui l'entrata (entr. 
1) può essere riferita alla griglia controllo di 
una valvola elettronica (vedi figura 3B), men¬ 
tre l'entrata comune (2) può rappresentare il 
catodo e l’uscita (3) la placca; facendo rife¬ 
rimento ad un transistore, l'entrata 1 va rife¬ 
rita alla base, l'entrata 2 (comune) va riferita 
all’emittore e l’uscita (3) al collettore. 

Combinando assieme le valvole elettroniche 
e i trasformatori, si possono realizzare dei 
circuiti amplificatori di cui la figura 4 offre 
uno schema generale semplificato. 

Si è supposto che questo montaggio utilizzi 
due valvole amplificatrici, mentre il segnale 
proveniente da una sorgente (entrata), dopo 
essere stato amplificato, viene comiesso, at¬ 
traverso l'uscita, al circuito utilizzatore, che 
può essere un altoparlante. 

L'analisi di questo circuita mostra che la 
sorgente è adattata ed accoppiata al circuito 
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di entrata della valvola VI per mezzo del tra¬ 
sformatore TI che ha l'avvolgimento prima¬ 
rio dalla parte dell’entrata e quello secondario 
dalla parte della valvola. 

Allo stesso modo l'uscita della valvola VI 
è accoppiata e adattata all'entrata V2 per mez¬ 
zo del trasformatore T2, e così di seguito 
fino all'ultimo trasformatore T3, che adatta 


l'uscita della valvola V2 al circuito di utiliz¬ 
zazione. 

Nell'esempio ora citato si è supposto che 
tutti gli stadi siano accoppiati a trasformato- 
re, ma in pratica si possono usare altri siste¬ 
mi di accoppiamento, come ad esempio quelli 
a resistenze e a condensatori. 

In questo montaggio si trovano anche, in 
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Serie (e talvolta in parallelo) con gli avvolgi¬ 
menti dei trasformatori, dei circuiti A, B, ...F, 
capacitivo-resistivi; che permettono di appli¬ 
care agli elettrodi 1 e 3 Talimentazione più 
conveniente. Alcuni circuiti di questo tipo 
vengono parimenti previsti per l'elettrodo co¬ 
mune 2. 

Esempio di montaggio BF a valvole 

La figura 5 rappresenta lo schema di una 
applicazione precisa dello schema generico 
rappresentato in figura 4; si tratta di un cir¬ 
cuito amplificatore a due valvole trìodo VI 
e V2 # che amplificano i segnali BF fomiti da 
un pick-up magnetico, con lo scopo di render* 
fi sufficientemente potenti, al punto dì poter 
pilotare un altoparlante. 

In questo montaggio gli elettrodi di entrata 
sono le griglie, quelli di uscita sono le placche, 
mentre quell» * comuni » sono i catodi. 

Il pick-up magnetico è generalmente a de¬ 
bole impedenza interna ; questa impedenza 
può essere, ad esempio, di 200 ohm. 

Il circuito di griglia controllo di una valvo¬ 
la è ad impedenza elevata, per esempio di 2 
megaohm. 

Per adattare il pick-up al circuito della gri¬ 
glia controllo della valvola VI si ricorre al¬ 
l'impiego del trasformatore Tl. 

Il rapporto di trasformazione si calcola fa¬ 
cilmente per mezzo della formula seguente: 

N. spire sec. Z sec. 


N. spire prim. Z prim. 

Se Z prim. = 200 ohm e Z sec. = 2.000.000 
ohm, il loro rapporto è 2.000.000/200 = 10.000 
e la radice quadrata è 100; quindi essendo 
N. spire sec./N. spire prim. = 100, si avranno 
teoricamente 100 spire in più all'avvolgimento 
secondario. 1 

In pratica, allo scopo di trasmettere uni¬ 
formemente tutti i segnali della banda BF, 
per esempio Ira 20 Hz e 15.000 Hz, è necessa¬ 
rio ridurre questo rapporto a scapito dell'a¬ 
dattamento. Si perde in potenza ma si migliora 
la curva di responso. In questi casi viene 
spesso adottato un rapporto compreso fra 
10 e 25. 

Supponiamo che N. spire sec./N. spire 
prim. = 25 e che il pick-up eroghi una ten¬ 
sione di 10 mV. Sulla griglia si avranno 25 x 10 
mV, cioè circa 250 mV, quindi 0,25 V. alternati. 

La valvola deve essere montata in circuito 
amplificatore. Per raggiungere tale scopo oc¬ 
corre che la griglia risulti negativa rispetto 
al catodo; quindi, attraverso RI la corrente 
catodica provoca una caduta di tensione e il 
catodo diviene positivo rispetto alla griglia (la 


corrente di catodo è uguale a quella di placca). 

Se le correnti sono Ik = Ip - 3mA e la 
polarizzazione deve essere V. poi. = IV, si 
trova R = 1000 ohm, perchè: V. poi. = Rik - 
1.000x0,003 - 3V. 

La griglia, in questo esempio di polarizza^ 
zione, si trova al potenziale di massa e il cir¬ 
cuito A di figura 4 è un semplice cortocircuito, 
poiché il collegamento è a massa, cioè al ne¬ 
gativo deH'alimentazione. 

Il condensatore CI serve per il disaccop¬ 
piamento, perchè l'elettrodo comune, in que¬ 
sto caso il catodo, deve risultare a massa ri¬ 
spetto alla corrente alternata. Ciò significa 
che fra catodo e massa l'impedenza, cioè la 
resistenza in corrente alternata, deve essere 
molto debole. 

Se la capacità del condensatore CI è suffi¬ 
cientemente grande, la sua impedenza sarà 
debole. In pratica, ad esempio, si assume CI 
= 50 mF. Le impedenze si definiscono con la 
lettera Z e si misurano, come avviene per le 
resistenze in ohm. 

Il ruolo del trasformatore T2 è analogo a 
quello del trasformatore Tl. Esso adatta il 
circuito di placca di impedenza, ad esempio 
dell'ordine di 20.000 ohm, a quello del circuito 
di griglia della valvola V2, per esempio 500.000 
ohm. 

Il rapporto del trasformatore T2 sarà teo¬ 
ricamente : 


N. spire sec. 


N. spire prim. 


500.000 

20.000 


= 5 


Per le ragioni prima citate si assumerà un 
rapporto inferiore, per esempio ,di 3 volte. 

Il circuito C2-R2 prende il nome di ridut¬ 
tore di tensione. In pratica, se per esempio, 
sul morsetto positivo dell'alimentatore, la ten¬ 
sione, misurata rispetto a massa, è di + 300 V. 
e le condizioni di funzionamento della valvola 
impongono una tensione inferiore sulla plac¬ 
ca, per esempio di +200 V. soltanto, occorre 
che la caduta di tensione in R2 + Rp (essendo 
Rp la resistenza del filo deH'awolgìmento pri¬ 
mario di T2) sia di 100 V. 

Praticamente Rp è piccolissima rispetto ad 
R2 e può essere trascurata. Poiché la corren¬ 
te di placca è di Ip = Ik = 3mA, il valore 
di R2 è : 

100 

R2 =-- 33.000 ohm 

0,003 

C2 è un condensatore di disaccoppiamento 
come Cl. Il suo valore si aggira fra i 0,5 e 
i 16 mF. 

Le altre parti del circuito devono essere a- 
nalizzate come nel caso precedente. 
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Si noterà che la placca della valvola V2 
può essere alimentata senza riduzione di ten¬ 
sione. 

Se Timpedenza di uscita della valvola V2, 
è, ad esempio, di 5.000 ohm (valore raccoman¬ 
dato dai costruttori di valvole) e quella del¬ 
l’altoparlante è di 5 ohm, il rapporto delle 
impedenze è di 5/5.000 = 1/1.000, la cui ra¬ 
dice quadrata è di 1/31 circa; dunque, in que¬ 
sto caso, il rapporto N. spire sec. / N. spire 
prim. = 1/31, oppure N. spire prim. / N. spi¬ 
re sec. = 31, è un rapporto riduttore di ten¬ 
sione e, di conseguenza, elevatore di corrente. 

La potenza fornita dal circuito di placca 
della valvola V2 è leggermente inferiore; essa 
è applicata all’altoparlante che la trasforma 
in potenza acustica (suoni) con un rendimen¬ 
to inferiore al 100%. 


Montaggio a transistori 

Realizziamo ora un montaggio simile a quel¬ 
lo a valvole, ma ricorrendo all’impiego dei 
transistori. Ovviamente, si terrà conto delle 
caratteristiche di montaggio di queste ultime. 

Lo schema è quello rappresentato in figura 
6. Le analogie con il montaggio a valvole so¬ 
no le seguenti: 

1) Corrispondenze degli elettrodi: base (gri¬ 
glia), emittore (catodo), collettore (placca). 

2) Le polarità dell’alimentatore risultano in¬ 
vertite, poiché i transistori sono di tipo 
PNP ; le polarità dell’alimentatore sareb¬ 
bero rimaste le stesse se i transistori fos¬ 
sero stati di tipo NPN. 

3) La disposizione dei trasformatori, del cir¬ 
cuito di entrata e di quello di uscita è sem¬ 
pre la stessa. 

Le differenze con il montaggio a valvole, 
invece, sono: 

1) Nei circuiti di base si ritrovano divisori 
di tensioni, come R1-R2, R4-R5, perchè le 
basi devono risultare negative rispetto agli 
emittori (positive se si tratta di transistori 
di tipo NPN). I condensatori di disaccop¬ 
piamento vengono conservati. 


2) Le resistenze degli emittori R3-R6 non ser¬ 
vono più per la polarizzazione delle basi, 
come avviene per le valvole, ma per la sta¬ 
bilizzazione del circuito, in funzione di ta¬ 
lune variazioni dei parametri, come ad e- 
sempio la temperatura. In ogni caso si 
possono disaccoppiare i circuiti di emitto¬ 
re per mezzo dei condensatori C3-C4, se 
i valori delle resistenze R3-R6 risultano e- 
levati. 

3) Il ritorno del circuito dell’avvolgimento pri¬ 
mario del trasformatore T2 è direttamente 
collegato al morsetto negativo dell’alimen¬ 
tatore, ma si può anche utilizzare, se ne¬ 
cessario, il circuito C2-R2 di figura 5. 

4) Il valore dell’alta tensione può essere molto 
più debole di quello dei circuiti a valvole, 
per esempio di 1,5-3-6-9-12 V., ecc. L’impiego 
di nuovi tipi di transistori permette spesso 
di adottare alte tensioni, come ad esempio 
quelle di 100-150-200 V. e più. 

5) I rapporti dei trasformatori sono diversi, 
perchè le impedenze di entrata dei tran¬ 
sistori sulla base sorto generalmente deboli, 
mentre quelle sulle griglie delle valvole in 

BF sono elevate. 

Pertanto, all'entrata del transistore TRI si 
può trovare una impedenza di entrata di 100 
ohm. Se il pick-up è, ad esempio, di 200 ohm, 
il rapporto di TI è di: 

N. spire sec. / 100 

----« / -= 0,707 

N. spire prim. L 200 

Quando le impedenze da adattare sono u- 
guali o di valori quasi uguali, si può eliminare 
il trasformatore di adattamento. 

Si sarà notato che i circuiti fin qui analiz¬ 
zati montano trasformatori in tutti i tipi di 
accoppiamento ma, in pratica, si possono rea¬ 
lizzare accoppiamenti dei circuiti senza tra¬ 
sformatori, qualora l'accoppiamento diretto 
permetta un adattamento di impedenze sod¬ 
disfacente. 

Il circuito di figura 7 offre un esempio di 
montaggio di questo tipo, nel quale sono stati 
soppressi i trasformatori TI e T3 di accop¬ 
piamento. 
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La richiesta va fatta a RADIOPRATICA - Via Zu- 
retti 52 - 20125 MILANO, inviando anticipata- 
mente il suddetto importo a mezzo vaglia o c.c.p. 



PER MOLTEPLICI IMPl 

- — 


I l giorno di Natale è già trascorso, ma il 
tradizionale albero è più vivo che mai, lu 
cente e colorato. E così sarà Tin dopo l'Epi¬ 
fania. Molti di Voi certamente avranno già 
provveduto a realizzare alcuni accorgimenti 
elettrici che richiamano l'attenzione degli o- 
spiti e fanno gioire i bambini. 

Se qualche lettore, invece, sta ancora aspet¬ 
tando il nostro aiuto o i nostri suggerimenti, 
è questo il momento più opportuno per ascol¬ 
tarci. Ed è anche un'occasione straordinaria, 
perchè proprio per questa oircostanza abbiamo 
preparato una scatola di mon taggi o, molto 
economica e completa, che permetterà a tutti 
di realizzare un effetto luminoso di grande 
interesse. Abbiamo sfruttato, in pratica, una 
delle tante possibilità del fotoresistore, per 
far sì che quando venga a mancare la luce 
ambientale l'alberello di Natale possa illu¬ 
minarsi automaticamente come per incanto. 
E viceversa, quando si accendono le luci di 
ambiente, l’illuminazione dell'albero viene a 
mancare repentinamente. 

Ma sarebbe stato troppo poco approntare 
una scatola di montaggio per uno scopo, sia 
pure importante, ma di breve durata. Dunque, 


con il fotoresistore si possono realizzare molle 
altre applicazioni, e quel che più importava era 
di offrire ai lettori il solo circuito di utilizza¬ 
zione della fotoresistenza, che ha per ingresso 
questo componente e per uscita il relè. Dal 
relè in poi ognuno può fare da sè, anche per¬ 
chè ognuno ha il proprio circuito segreto da 
applicare che può essere un congegno anti¬ 
furto, un avvisatore d'incendio, un contapezzi, 
un segnalatore d’allarme, ecc. Ecco spiegato 
il motivo per cui il nostro progetto è limitato, 
elettronicamente, fra il fotoresistore e il relè. 

Tuttavia, per coloro che non avessero an¬ 
cora in mente un circuito di utilizzazione, 
possiamo dare qualche suggerimento relativo 
alle più importanti applicazioni che si posso¬ 
no realizzare col nostro progetto. 

In una sala, in un appartamento, in uno 
scantinato, in un magazzino si possono siste¬ 
mare, nei punti ritenuti più importanti, alcune 
foloresistenze, collegate tra loro in parallelo. 
Se i locali, normalmente al buio quando si 
mette in funzione l'apparato avvisatore, ven¬ 
gono improvvisamente illuminati (ad esempio 
dalla pila di un lestofante o dal bagliore di 
un principio di incendio) il relè scatta. AJ 
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circuito utilizzatore del relè (in funzione di 
interruttore) basterà applicare il circuito di 
una suoneria elettrica (campanello o sirena) 
per dare la segnalazione. 

Si può applicare ancora il fotoresistore in 
prossimità della fiamma di un bruciatore da 
caldaia. Se per un qualsiasi motivo venisse 
a mancare la fiamma, utilizzando convenien¬ 
temente i contatti del relè, si può far suo¬ 
nare facilmente un campanello elettrico od 
altro avvisatore sonoro. 

Anche l'impiego del nostro circuito in ve¬ 
ste di contapezzi è altrettanto semplice. Basta 
far passare i pezzi o le persone, che si voglio¬ 
no contare, attraverso un fascio di raggi lu¬ 
minosi che colpiscono costantemente la foto¬ 
resistenza. Ovviamente, sui terminali utili del 
relè occorrerà applicare il necessario conge¬ 
gno meccanico numeratore. 

Il fotoresistore 


quella per cui la sua resistenza ohmmica di¬ 
minuisce con l'aumentare della luce, mentre 
aumenta col diminuire della luce. In oscurità 
quasi completa la resistenza è di 10 megaohm, 
mentre alla luce la resistenza si aggira fra i 
75 e i 300 ohm. Il fotoresistore è di forma 
circolare, ed ha un diametro di 13 mm. circa; 
la superficie sensibile ha le dimensioni di 5x9 
mm. Per funzionare, il fotoresistore deve es¬ 
sere esposto alla luce con la sua parte sen¬ 
sibile. La tensione massima di lavoro del fo¬ 
toresistore è di 110 V. c.c., mentre la dissipa¬ 
zione massima è di 0,2 W. a 25°C. 

Circuito di impiego 

Lo schema elettrico del circuito di utiliz¬ 
zazione del fotoresistore è rappresentato in 
fig. 1. Il circuito è pilotato dal transistor TRI, 
che è di tipo 2N708; l'alimentazione del cir¬ 
cuito è ottenuta con una pila da 9 V. 

Quando si chiude il circuito per mezzo del- 
Tinterruttore SI fluisce una corrente attraver¬ 
so il collettore, l'avvolgimento del relè, la 
pila e l'emittore. Questa corrente varia col 
variare della tensione di polarizzazione del 
transistor, determinata dalla resistenza R2, 


Il fotoresistore da noi utilizzato per questo 
progetto è al solfuro di cadmio, con illumina¬ 
zione frontale. Esso è prodotto dalla Philips 
ed è di tipo B.8.731.03 - Ex D/118. La caratte¬ 
ristica principale di questo componente è 
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dal potenziometro RI e dal fotoresistore FR. 
Quando la corrente di collettore raggiunge 
un certo valore il relè scatta. 

Il fotoresistore, che è munito di due termi¬ 
nali, va collegato per mezzo di due fili con¬ 
duttori, di qualunque lunghezza, alle boccole 
di entrata del circuito di fig. 1. Al variare del¬ 
la luce che colpisce il fotoresistore, varia pure 
la resistenza di polarizzazione dei transistor 
TRI e varia, di conseguenza, anche la corrente 
di collettore. Per mezzo del potenziometro RI 
vi è la possibilità di regolare entro certi, limi¬ 
ti la tensione di polarizzazione del transistor; 
in altre parole, regolando il perno del poten¬ 
ziometro semifìsso RI, si ha la possibilità di 
regolare lo scatto del relè entro un preciso 
intervallo di luce. 


Il relè 

Il relè è di tipo Siemens ; ravvolgimento 
primario è munito di due terminali contras¬ 
segnati con i numeri 14. I terminali utili per 
l’applicazione dell’apparato utilizzatore sono 
in numerò di 12; le possibili applicazioni di 
circuiti utilizzatori, dunque, sono molteplici. 
I contatti utili per ciascun circuito utilizza¬ 
tore devono essere dedotti dal disegno corri¬ 
spondente riportato sulla destra dello schema 
elettrico di fig. 1. I numeri riportati nel di¬ 
segno trovano precisa corrispondenza con gli 


stessi numeri riportati nel relè accanto a cia¬ 
scuno dei 12 terminali. Osservando il disegno 
si noterà che, con questo tipo di relè, si pos¬ 
sono ottenere quattro diverse applicazioni con¬ 
temporaneamente. 

Montaggio 

Il montaggio del circuito deve essere effet¬ 
tuato nel modo indicato in fig. 2. Si comin- 
cerà quindi con l’applicazione al contenitore 
metallico deH’interruttore SI, del potenziome¬ 
tro semifisso RI e della presa jack. In corri¬ 
spondenza deU’interruttore SI, fra l'anello di 
avvitamento e il metallo del contenitore, si 
provvederà ad applicare la targhetta con le 
diciture « ACCESO » - « SPENTO ». 

Giunti a questo punto si porrà mano al sal¬ 
datore, per realizzare il semplice cablaggio 
del circuito. Il transistor TRI e è dipo NPN ; 
il terminale di emittore di questo componente 
si trova da quella parte in cui l’involucro e- 
stemo presenta una tacca metallica sporgen¬ 
te; quello di base si trova al centro, mentre 
quello di collettore è situato aU'estremità op¬ 
posta. 

Ultimato anche il lavoro di cablaggio, si po¬ 
trà comporre definitivamente il piccolo appa¬ 
rato. Si avvolge il relè con una strisciolina di 
isolante di plastica (contenuta nella scatola 
di montaggio) e si stringe il tutto con un 
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contatti 


piuma 


RI = 50.000 ohm (potonz. iemH)»«o) 

R2 = 2.000 ohm - Va W. 

TRI = 2N708 

FR = fotorasistoro (B.8.731.03 - Ex D/118) 
rolé = 600 ohm - 10 mA. 

SI = interruttora « Uva 
pila = 9 V. 




Fig. 2 - Piano di mon¬ 
taggio dal foto-relè. 
Tutti pii elementi ne¬ 
cessari alla realizzazio¬ 
ne sono contenuti nel¬ 
la scstols di montaggio 


elaslico. Si collega la pila da 9 V. alla presa 
polarizzata e si inseriscono, questi due ele¬ 
menti nella parte più bassa del contenitore, 
uno a fianco dell’altro. Dopo aver fatto uscire, 
attraverso l'apposito foro, i conduttori, che 
vanno saldati ai vari circuiti utilizzatori, si 
può finalmente chiudere il contenitore, appli¬ 
cando ad esso l’apposita calotta metallica di 
chiusura per mezzo dì 4 viti. 

Non resta ora che comporre l’insieme del 
fotoresistore. Dopo aver preparato ì due con¬ 
duttori, avvolti tra loro a trecciola, nella lun¬ 
ghezza necessaria, si effettuano le saldature 


fotoresistenza 


tubetto* 



di questi ai terminali del fotoresistore e della 
spina jack. Il fotoresistore. a sua volta, va 
inserito a pressione sul fondo del cilindretto 
di plastica nero, che costituisce, assieme al 
fotoresistore, i’elemento sensibile deH'appara- 
to, quello da esporre alle variazioni di lumi¬ 
nosità ambientale necessarie per far scattare 
il relè. 

A montaggio ultimato, prima di applicare 
l'apparato utilizzatore, si prowederà a tarare 
il circuito agendo sul potenziometro RI, rela¬ 
tivamente alle variazioni di luce di ambiente. 

Ricordiamo ancora che sui terminali utili 
del relè, quelli destinati ai collegamenti con 
i circuiti utilizzatori, si può applicare la ten¬ 
sione di 220 V., facendo fluire una corrente 
massima di 0,3 A. Correnti di intensità mag¬ 
giore provocherebbero pericolose scintille e 
metterebbero fuori uso il relè. 


Fig. 3 - La foìeresittania è protetta di lì» luca dtffuta par meno di un 
cilindrano nano, naì quii# viari# intarli#. I conduttori eh# collagine I 
terminili dell# fotereaitteiwa con La iplna jack, pattano aitar# di qual- 
lieti lunghezza. 


I 



















T 




NOVOTEST . Sensibilità: In c,c,: 40.000 ohnvV - in ex.: 4.000 ohm/V - 10 
campi dì misura - 48 portate cosi suddivisa: Volt ec* fl portale: 150 mV - 1 V - 
1,5 v - s v - 30 V - 50 V - 250 V - 1000 V: Volt c.a. 6 portate: 1.5 V * 15 V - 50 V - 
300 V - 500 V - 2500 V. Amp. ex* 7 portate' 26 |iA - 50 |iA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 
500 mA - 5 A: Amp ex. 4 portate 250 ]iA - 50 mA - 500 mA - 5 A: Ohm* 6 por¬ 
tate: ohm % 0,1 - ohm x 1 ohm x 10 - ohm x 100 - ohm x 1 K - ohm x 10 K (campo 
di misuia da 0 a lOO Mohm, Reattanza i portata: da 0 a 10 Mohm; Frequenza 
\ portata: da 0 a 50 Hr e da 0 « 500 Hz (condensatore esterno); Volt uscite 6 
portate: 1,5 V (condensai esterno) -15V-50V-300V-500V- 2500 V; Decibel 
5 portale: da —io da a +70 d8; Capacità 4 portate: da 0 a 0.5 j*F (alimenta- 
zicne rete) - da 0 a 50 t iF da 0 a 500 |iF - da 0 a 5000 pF (alimentazione bat¬ 
tana interna - Proiezione elettronica del galvanomatre - Scala a specchio - 
Sviluppo scala mm 115 - Scala e dicitura In S colori. 

S.a.s. CASSINELLI & C; - VIA GRADISCA 4 - 20151 MILANO. 

Prezzo L. 12.500. 



DINOTESTER - Sensibilità in ex.: 200 K ohm/V - in c.a.: 20,000 ohm/V. - 
Portate 46 cosi suddivise: Amp. c.c. 7 portate: 5 - 50 - 500 p,A - 5-50 mA - 0,5 - 
2,5 A; Volt c.c. 9 portate: 0,1 -0,5- 1 -5 -10 - 50 -100 - 500-1000 V (25.000 V) - 
Volt, c.a. 6 portate: 5 - 10 - 50 - 100 - 500 - 1000 V: Output In dB 6 portate: —10 - 

+ 16-4 -+22-+10 -+36-+16-+42-+30- +56 -+36-+62; Output In V BF 

6 portate: 5 - 10 - 50- 100 - 500-1000 V; Ohmmetro 6 portate: 1-10-100 KOhm - 
1 - 10 - 1000 MOhm; Capacimetro balistico 6 portate: 5 - 500 - 5000 - 50.000 - 
500.000 nF - 5 F. - Mediante puntale (AT Dino) alta tensione a richiesta - Di¬ 
spositivi di protezione e alimentazione autonoma. 

CHINAGLIA DINO ELETTROCCSTHUZIONI s.a.s. - VIA TIZIANO VECELLIO 32 - 
BELLUNO. 

Prezzo L. 18.900. 



MULTITESTER 66 << TASCABILE » - Sensibilità: 40.000 ohm/V in 

c c e 20 000 ohm/V in c.a. - 49 portate cosi suddivise: Voltmetro In c.c,, e por¬ 
tate: 0,3-1,5-5-15 50-150-500*1900 V fondo scala - Sensibilità 20.000 ohm/V; Ampe¬ 
rometro In ex, 6 portale: 50-500 jiA - 5-50 mA - 0,5-2,5 A tondo scala Ohmmetro 
5 portate: 50 ohm centro seste 10 Kohm fondo scala - Moltiplicatore: zi - X10 - 
x 100 - x iK -x 10K - Tensione di al Internazione' 2 pile da 1,5 volt per te portate 
basse n. 1 batteria da 30 volt per le porlate alte. Voltmetro In c*t. 7 portate: 
1,5-5-15-50-150-500-1500 V fondo scala - Sensìbtlllà 20.000 ohm/V - Raddrizzatore 
al germanio; risposta In frequenza 20 Hz - 20 KHz; Amperometro In c.a. 5 por¬ 
tate: 0,5-5-50 mA - 0,5-2,5 A fondo scala: Misuratore di uscita DB (Output) 7 por¬ 
tate: 1,5-5-15-50-150-500-1500 V fondo scala - Condensatore Interno per separare 
la componente continua da quella alternata. - Permette, oltre alle misure tradi¬ 
zionali. la misura delta Intensità delie correnti alternate la misure del gua¬ 
dagno Bete e della dispersione col tenore emettitore del transistori PNP - NPN. 
EST - BIVIO S. FELICE 4 - 32028 TRI CHIANA (BL) 

Prezzo L. 14.700 
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Se non lo avete già, è probabile che abbiate bisogno al più presto di un tester: può darsi 
vogliate comprarlo domani stesso. Il tester non è necessariamente uno strumento da labo¬ 
ratorio. Lo devono possedere anche i dilettanti, gli studenti, i piccoli riparatori. Il tester, po¬ 
tremmo dire, viene subito dopo il saldatore. E per coprarne uno bisogna sapere cosa sce¬ 
gliere. Scopo di questa rubrica è aiutarvi nella scelta, sottoponendovi caratteristiche e illu¬ 
strazioni dei tester più affermati che si possono oggi trovare sul mercato italiano. Ve li ab¬ 
biamo messi tutti a confronto, senza parzialità: a voi la scelta. . 
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ANALIZZATORE A.V.0 40 K. Sensibilità in c.c.: 40.000 ohm/V - 

47 portate cosi suddivise: Voli c.c. (40 000 ohm/Voil) 9 portate: 250 mV - 1-5-10- 
25-5Q-250-5OT-1,000 V.; Volt c.a. (5 00C ohm/Volt) 7 portale; 3-10-25-50-250-500-1.000; 
Arrtper ex. 7 portate: 25-500 microamper - 5-50-500 mA - t-5 Amp.; OHM: da 0 e 
100 Megaohm: 5 portate: con alimentazione a batterla da 1,5 Volt- X 1 da 0 a 
10 000 Ohm - X 10 da 0 a 100.000 ohm - X 100 da 0 a 1 Megaohm - X 1 000 da 
O a 10 Megaohm: X 10.000 da 0 a 100 Megaohm: Capacimetro; da 0 a 500.000 pF 
2 portate; X 1 da 0 a 50.000 pF - X 10 da 0 a 500.000 pF con ellmentazione da 125 
a 220 Volt; Frequenzlometro: da 0 a 500 Hz 2 portate XI de 0 a 50 Hz - X 10 
da 0 a 500 Hz con alimentazione da 125 a 220 Volt - Misuratore d'uscite: S por¬ 
tate: 5-10-25-50-250-500-1.000 Volt: Decibel: 5 portata; da —10 dB a +62 dB 

ERREPI ELECTRONIC - VIA VALLAZZE 78 - 20131 MILANO. 

Prezzo L. 12.500. 



SUPERTESTER 680 E - Sensibilità: 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 
fjhm'V In c.a. - 10 czmpl dì misura e 48 portale: Volts c.c. 7 portale: con sen¬ 
sibilità di 20,000 ohms per Volt 10 mV - 2 V - 10-50-200 500 e 1000 V c.C,. 
Volta c.a. 6 portate con se mai bùi là di 4 ljoO oh ma per Volt: 2 - 10-50-250-1000 e 
2500 Volta c.a , Amp. c.c. 6 portate: 50 |iA - 500 jiA. - 5 mA - 50 mA - 500 mA 
e 5 A. c.c.; Amp. c,a. S portate 250 frA, c.a * 2.5 mA c.a - 25 mA c.a. - 
250 mA c.a.. 2,5 Amp c.a ; Ohm* 6 portate 4 portate ohms x 1 - ohms* 1 Q - 
ohms x 100 - ohms x 1000 con alimentazione a mezzo pila interna da 3 Volts - 
t portata; Ohms por 10.000 a mezzo alimentazione rete luce (per iatture lino* a 
100 Megaohm®) - 1 portata: Ohms diviso 10 - Per misure di decimi di Ohm - Per 
mezzo stessa pila interna da 3 V. Lo strumento si preste per misure capacitive 
di frequenze e di potenze d’uscite Rivelatore di reattanza; 1 portata da 0 a 10 
Maga ohms. Il 680 E O a nucleo magnetico compensato e con speciali prote¬ 
zioni statiche contro i sovraccarichi. - Compensazione degli errori dovuti alle 
votazioni di temperatura. - Quadrante senza ombre. ‘ JJj f 

«SÉ WVIA RUTILIA 19/18 - 20141 MILANO. . \ 

Prezzo L. 10.500. S. 'ÌJL1 > £Éuh; 



ANALIZZATORE TC 40 ■ Sensibilità c.c.: 40 ODO Ohm/V. - 5.000 ohm/V 
Tensione c.c. 7 portale: 100 mV - 2,5-10-50-250-500-1.000 V/te. Correnti c.c* 4 
portate; 25 rj,A - 5O-5O0 mA - 1 A Correnti c.a. 3 portale: 100-500 mA * S A 
Campo d» frequenza: da 3 Hz a 5 Khz Portale ohmmetrlchs: A portate Indipen¬ 
denti de 1 ohm e 10 Mohm/fs. Valori di centro scala: 50-500-5 OQD ohm - 50 
Kohm, Megaohmmetro: 1 portala da 100 Kohm a 100 Mohm'fs, (all mentatene rete 
c a da 125 a 220 V.j. Misure cepacitatlve: da 50 pF a 0.5 MF. 2 portate x 1 x 10 
{alimentazione rete ca da 125 a 22Q V.). Frequenzimetro: 2 ponete 0-50 Hz e 
Ò-50Q Hz. Misuratore d'uscite (Output: 6 portate 2.5-10-50-250-500-1,000 V/I De¬ 
cibel: 5 portata da —10 a +82 dB. Esecuzione: scala a specchio; batteria in¬ 
corporata; completo di custodia e puntali; pannello frontale e cofano in urea 
neri; terqa ossidata In nero; dimensioni millimetri 190x130x48, peso kg. 1, 
Assenza di commutatori sia rotanti che a leva; indipendenza di ogni circuito. 
Protetto contro eventuali urti e sovraccarichi accidentali. 

MEGA ELETTRONICA - VIA A. MEUCCI é7 - 20128 MILANO. 

Prezzo L. 16.900. 
























t GUIDA AGLI ACQUISTI 



FET “ MULTITEST .Volimene» A e 7 panati: 1 - 3 - 10 * 30 - 100 * 300*1000 Voli 

off, la. 2.8-8.4-2B. 84-280-840-2.600 Volt p lo!**.; Extra: 300 mV ili, fi, Resistenza 
d‘ingresso: 1.2 Megaohm,: Probe con ATT x 1 * x 100 per le portate 0.3-1*3-10-30 
e le portate 100-300-1000. Gamma di frequenza 50 Hz - 250 MHz.; Proba pream- 
pii ficaio e transistore guadagno di 10 a 1 MHz, di 3 a 100 MHz - commutazione 
d'impedenza* Ohmmetro 7 portale: 1 0-100-1000 - 10 K-100 K-lM-tQ Megaohm Centro 
scala. Misura in continuità da 0.1 ohm a 1000 Megaohm. Tensione di prova 

1.5 volt. Capacimetro I portala: da 0.5 pF a 2000 pF - Centro Beala £0 pF. Ali¬ 
mentato a radiofrequenza con oscillatore a transistore. Tensione di prova 

2.5 Volt. Mllllamptrometro D.C, A portate: 0.05*1 *10*100 M A. La, Shunt Indipen¬ 
denti, aulocomitiutablli termo sta tic I. - Proiezione doppie totale dello strumento 
di tipo elettronico «ut transistore ad effetto di campo e sut mi e r camperò me irò 
fi diodo al silicio BA 102 e 2 diodi al silicio QA m Philips), - Alimentazione » 
9 Voli con due pile pialle standard a 4,5 Volt - Durata superiore ad un anno 
per uso giornaliero di ore, 

KRUNDAAL RADIOELETTROMECCAMICA A. DAVOLI - PARMA. 

Prezzo L. 29.500. 



ÀLBÀMETRO MOD. 2159/A . Ssòslblllll: 20000 ohm/V * Portale 

In c.e,; Tensione 2,5-10*50*250*1000 V. A mezzo di apposito commutatore si pos¬ 
sono usare questo portate con una sensibilità dì 1.000 ohm/V,. oppure 20.000 
ohm/Voft. - Corrente: 100 pA, - 1 mA. * 10 mA, - 50 mA * 250 mA. * 1 Amp. - 
10 Amp, Portai# in c.a.: Tensione 2*5-10-50-250-1000 V. Correnle: 250 mA. - t 
Amp. - 2,5 Amp, - 10 Amp. caduta di tensione circa 100 mV. Quest# portale 
am pero metri che sono ottenute con un trasformatore In permei toy. Portala in 
Ohm; Scala da 0 a 30 ohm centrali. Commutatore par le seguami portate: x i - 
x 10 - x 100 - x 10.000 ohm; alimentazione con pha da 1,5 V e 15 V.. reostato 
di regolazione dello zero. Portala In dB: per livello O = 1 mWaH au 600 ohm. 
—10 +10 dB sulla portata 2,5 V c.a. - +12 dB sulla portala 10 V c.a - +20 dB 
sulla portala 50 V. c.a - +40 dB sulla portala 250 V, c.a. * +52 dB sulla por¬ 
tata 1000 V. c.a. Montato in cassetta di legno finemente lucidata con maniglia 
per II trasporto, con alloggiamento per le pile di alimentazione. Pannello fron¬ 
tale In bachelite stampala. Dimensioni mm.170 x 120 x 235. Poso Kg. 2,500 circa. 
ALLOCCHIO BACCHI NI - CORSO SEMPIONE 82 - MILANO. 


La coppia più bella del mondo ... 



! .1 


in»! 


(S> 


RADIOTELEFONI 
CONTROLLATI A 
QUARZO 


2 1 3 chilometri di portata in linea ot¬ 
tica - facile montaggio e sicura ta¬ 
ratura, 


LA SCATOLA DI MONTÀGGIO CHE E’ MUNITA DI AUTORIZ¬ 
ZAZIONE MINISTERIALE PER IL LIBERO IMMIGp> va richie¬ 
sta a mezzo vaglia o con versamento su G.C.P. 3/57180 In¬ 
testato a RADIOPRATICA - Via Zuretti 52 - 2Q125 MILANO. 
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TENSIONE E POTENZA 
ELETTRICA 


Tensione elettrica 

a tensione elettrica rappresenta una 
grandezza fìsica fondamentale nello stu¬ 
dio di tutta l'elettrotecnica, in generale, 
e della radiotecnica, in particolare. 

Per assimilare questo importante concetto 
occorre rifarsi alla struttura dell'atomo e ai 
principi dell'elettrostatica. 

Quando nella struttura atomica vengono a 
mancare uno o più elettroni, si crea una con¬ 
dizione di instabilità elettrica. L'atomo, im¬ 
poverito di elettroni, si arricchisce di una 
forza di attrazione nei confronti degli elet¬ 
troni stessi sfuggiti, per una qualsiasi causa 
naturale o artificiale, alle sue orbite. Questa 
forza è la prima che traduce in pratica il con¬ 
cetto di tensione elettrica, perchè tra l'ato¬ 
mo e gli elettroni si crea una vera e propria 
forza di tensione, che si annulla soltanto 
quando gli elettroni vengono captati e ri¬ 
condotti nelle orbite atomiche. 

L'atomo impoverito dì uno o più elettroni 
diviene una carica elettrica positiva; quando 
invece nella struttura atomica vengono in¬ 
trodotti altri elettroni, l'atomo diventa una 
carica negativa. E proprio in virtù delle forze 
di attrazione prima citate anche fra le cari¬ 
che elettriche, di qualunque entità esse sia¬ 
no, si crea una tensione elettrica. Le cariche 
elettriche dello stesso nome si respingono 
tra di loro, mentre le cariche elettriche di 
nome diverso si attraggono; si suol anche 
dire che le cariche omonime sì respingono, 
mentre le cariche eteronime si attraggono. 
In virtù di queste forze di attrazione e re¬ 
pulsione elettrica prende avvio il fenomeno 
della corrente elettrica. 

La tensione elettrica, cioè la forza di at¬ 
trazione o repulsione che si esercita tra le 
cariche elettriche, prende anche i nomi di 
« forza elettromotrice » e « differenza di po¬ 
tenziale ». Gli operai elettricisti la chiamano 
più semplicemente « la forza ». Quando essi 
individuano un conduttore in cui è presente 


la tensione elettrica, oppure quando nell'e- 
sa mina re una presa di corrente si accertano 
che fra le due boccole sussiste una differen¬ 
za di potenziale, essi dicono che in- quel 
conduttore o in quella presa vi è la « forza ». 
Ma l'allievo radiotecnico deve imparare ad 
usare un linguaggio corretto e dovrà sempre 
dire, in presenza di differenze di potenziale 
elettrico, « qui c'è tensione ». 

In pratica, dunque, la tensione elettrica ò 
quella forza che, appena può, mette in mo¬ 
vimento gli elettroni, cioè genera la corren¬ 
te elettrica. In tutti i fenomeni elettrici, quin¬ 
di, la tensione rappresenta la causa, mentre 
la corrente ne costituisce l'effetto. Quando 
con due dita si toccano i conduttori di rete, 
si offre l'opportunità alla tensione elettrica 
di mettere in movimento gli elettroni, cioè 
di dar luogo al fenomeno della corrente e- 
lettrica che, attraversando le dita della mano 
provoca quella sgradevole sensazione che 
va sotto il nome di « scossa ». 

Misura della tensione 

La tensione elettrica, come tutte le altre 
grandezze fìsiche, è suscettibile di misura, 
e l'unità di misura prende il nome di « volt » 
(abbrev. V.). Ciò in onore del grande fìsico 
italiano Alessandro Volta. 

Come per ogni unità di misura esistono 
dei valori che sono multipli e sottomultipli 
di essa, anche per il volt si conoscono i se¬ 
guenti valori: 

Chilovolt = mille volt 

(simbolo kV) 

Millivolt = un millesimo di volt 
(simbolo mV) 

Microvolt = un milionesimo di volt 
(simbolo [iV) 

La tensione elettrica si misura per mezzo 
di uno strumento, che prende il nome di 
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Fra le boccole della presa-luce è presente la « forza » 



cioè la tensione elettrica che, normalmente, ha il valore 



di un voltmetro applicato alla presa. 

?» 


voltmetro. Questo strumento viene usato 
principalmente dagli elettrotecnici e dagli 
elettricisti. I radiotecnici invece si servono 
di' un particolare strumento che prende il 
nome di « tester »; questo strumento prende 
anche il nome di analizzatore universale per¬ 
chè oltre alle misure di tensione, consente 
altri tipi di misure di grandezze elettriche e 
radioelettriche. 


Come un serbatoio 

Quando si verifica una, trasmissione di e- 
nergia da un sistema ad un altro, oppure 
una trasformazione di energia da una forma 
ad un'altra, si indica sempre col nome di 
« potenza » la quantità di energia che si 
trasmette o si trasforma nell'unità di tempo. 


In altre parole si suo! dire che la potenza 
elettrica misurai il lavoro compiuto dalle forze 
elettriche nell'unità eli tempo. 

In particolare, se un dato sistema compie 
in un certo tempo « t » un lavoro « L », vuol 
dire che il sistema trasmette ad un altro nel 
iempo considerato l'energia: 


L 

W = — 

t 

Si dirà anche che il primo sistema svi¬ 
luppa e trasmette all'altro, che la assorbe, 
la « potenza »: 

L 

P = — 
t 

Inversamente se un sistema qualunque 



La tensione elettrica di 220 V. 
può essere misurata fra i due 
conduttori di rete in ogni punto, 
dal contatore all'interruttore; 
quest'ultimo interrompe la con¬ 
tinuità della tensione. 


Il voltmetro è uno strumento 
principalmente usato dagli elet¬ 
trotecnici e dagli elettricisti. I 
radiotecnici ricorrono all'uso di 
uno strumento universale, chia¬ 
mato tester, che funge anche da 
voltmetro. 
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Anche fra ! morsetti delle pile è pre¬ 
sente la tensione elettrica, A differen¬ 
za della testone di rete, che è di tipo 
alternato, la tensione delle pile è con¬ 
tinua. 



sviluppa e un altro assorbe la potenza « P », 
vuol dire che in un tempo « t » si trasmette 
dall'uno all'altro sistema l'energia: 

W - P.t 

In generale si può dire quindi che il con¬ 
cetto di potenza esprime sostanzialmente la 
velocità con la quale si compie una qualsiasi 
trasformazione di energia nel tempo. 

In sostanza mentre si può dire che un dato 
sistema possiede una certa « energia », non 
si potrà mai dire invece che vi è disponibile 
una certa « potenza », a meno di non pre¬ 
cisarne anche la durata nel tempo: ciò che 
equivale allora a designare ancora l'energia. 

Così è chiaro, ad esempio, che un serba¬ 
toio d'acqua contiene e può liberare, svuo¬ 
tandosi, una quantità di energia ben deter¬ 
minata: la potenza che si rende disponibile, 
mentre lo svuotamento si compie, sarà gran¬ 
dissima se il serbatoio si svuota in un tempo 
molto breve, ma sarà invece piccolissima 
se dal serbatoio si fa spillare un filo di ac¬ 
qua che lo vuoti in un tempo molto lungo. 

Analogamente accade che le scariche at¬ 
mosferiche (fulmini) mettono in gioco delle 
potenze enormi, mentre l'energia liberata 
non è affatto molto rilevante, perchè si 
tratta sempre di un fenomeno oltremodo vio¬ 
lento, ma di brevissima durata. 

Il concetto di potenza è stato fin qui ano- 
lizzato sotto un aspetto generale, ma all'al¬ 
lievo di radiotecnica interessa invece cono¬ 
scere quello assai piò importante di poten¬ 
za elettrica che ricorre spesso durante lo 
studio e la pratica di questa disciplina. 


Le tensioni elettriche che, si menile* 
stanò naturalmente fra gli strati di nu¬ 
bi e la superficie terrestre, durante I 
temporali, assumono valori enormi e 
mettono In giòco potenze elettriche 
grandissime. 


Il motorino elettrico rappresenta un 
òsemplò di trasformazione di energia 
pletorica in energia meccanica. La re¬ 
sistenza Incandescente, invece, costitui¬ 
sce un etòmplo dì trasformazione di 
energia elettrica in energia termica. 


Potenza elettrica 

La potenza elettrica costituisce una gran¬ 
dezza fisica così come lo è la tensione elet¬ 
trica e l'intensità di corrente. Tensione, in¬ 
tensità di corrente e potenza sono gli eie* 
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menti fondamentali con cui occorre familia¬ 
rizzare subito, perchè in futuro costituiran¬ 
no i « ferri del mestiere » del radiotecnico 
professionista. 

L'espressione « potenza elettrica » ha dei 
sinonimi che sono; « wattaggiò », « consu¬ 
mo elettrico », « dissipazione *. 

La potenza elettrica sta ad indicare l'e¬ 
nergia elettrica che un qualsiasi componente 
elettrico consuma trasformandola in altra 
forma di energia. 

Consideriamo, ad esempio, una pila, con i 
morsetti collegati tra di loro per mezzo di 
un filo conduttore. Gli elettroni che man ma¬ 
no escono dal morsetto negativo della pila 
per raggiungere quello positivo posseggono 
una certa energia potenziale, la quale di¬ 
minuisce lungo il conduttore trasformandosi 
in calore; se al posto del filo conduttore fos¬ 
se stato inserito un motorino elettricp, l'e¬ 
nergia si sarebbe trasformata ìn lavoro mec¬ 
canico. Si esprime brevemente questo fatto 
dicendo che, nell'Interno della pila, si ge¬ 
nera dell'energia elettrica, la quale si tra¬ 
smette lungo il circuirò esterno che a sua 
volta la assorbe, trasformandola in una e- 
quivalente energia di altra forma. Le fun¬ 
zioni del generatore elettrico (nel nostro caso 
la pila) si compiono necessariamente a spe¬ 
se di un lavoro o di altra energia, equiva¬ 
lente a quella che questo trasforma man 
mano In energia elettrica. In termini mate¬ 
matici si designa col nome di « potenza e- 
lettrica » la quantità di energia che si viene 
trasformando in ogni minuto secondo. L'e¬ 
nergia elettrica che si mette in gioco quando 
si verifica uno spostamento di cariche elet¬ 
triche tra due punti qualsiasi, corrisponde, 
in ogni caso, al prodotto della tensione che 
esiste tre questi due punti per la quantità 
di elettricità che partecipa allo spostamento. 
Ne segue che ogni potenza elettrica resterà 
senz'altro determinata, eseguendo il prodot¬ 
to della tensione relativa al tratto di circuito 
che si considera per la intensità di corrente 
che lo percorre, la quale esprime la quantità 
di elettricità che lo attraversa ad ogni se¬ 
condo. La potenza viene espressa diretta- 
mente in « watt », eseguendo semplicemen¬ 
te il prodotto della tensione espressa in volt 
per l'intensità di corrente misurata in ampère. 

Ne deriva in particolare la definizione e- 
lettrica dell'unità di potenza e cioè del watt, 
come prodotto della tensione costante di 1 
volt per la corrente pure costante di 1 am¬ 
père,. si ha cioè: 

] watt = 1 volt x 1 ampère 

In generale si può dunque affermare che 



se un qualsifti tratto di circuito elettrico 
presenta agli estremi una tensione costante 
V. ed è percorso da una corrente costante I, 
esso eroga, oppure assorbe, la potenza e- 
lettrica; 

W = V x I 

In gergo radiotecnico si suol dire, con 
espressione alquanto semplicistica, che la 
potenza elettrica è data dal prodotto dei 
volt per gli ampère. 

Misura della potenza elettrica 

Per misurare la potenza elettrica trasmes¬ 
sa lungo una linea occorrerebbe applicare 
i due strumenti atti a rilevare la tensione e 
l'intensità di corrente, cioè il voltmetro e 
l'amperometro. 

L'amperometro va collegato in * serie * 
ad un conduttore che può essere indifferente¬ 
mente,, quello di andata o quello di ritorno 
della córrente; il voltmetro, Invece, va in¬ 
serito « in parallelo » al circuito, cioè va 
collegato fra un conduttore e l'altro, li pro¬ 
dotto delle indicazioni dei due strumenti, 
cioè delle misure cosi rilevate (volt e am¬ 
père) determina la potenza elettrica tra¬ 
smessa lungo quel circuito. 

In pratica, per la misura delle potenze e- 
lettriche, non si ricorre all'impiego di due 
strumenti, bensì di uno solo che è voltmetro 
e amperometro insieme, il quale rileva di¬ 
rettamente la misura della potenza elettrica 
espressa tri 1 watt o in -grandezze che sono 
multiple e sottomultiple del watt; tale stru¬ 
mento prende il nome di wattmetro. 

Abbiamo detto che la potenza elettrica 
ha come unità di misura il « watt » (ab- 
brev, W.). 

Il simbolo della potenza elettrica viene 
indicato con la lettera W- 

Per la potenza elettrica sono ir» uso i 
seguenti multipli e sottomultipli: 

Chilowatt = mille watt 

(sìmbolo kW) 
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La potenza elet¬ 
trica può essere 
misurata inse¬ 
rendo in serie al 
circuito un am¬ 
perometro e col¬ 
legando in pa¬ 
rallelo un volt- 
metro. 


Il collegamento 
di due o più pi¬ 
le i n parallelo 
non altera il va¬ 
lore della ten¬ 
sione, ma per¬ 
mette soltanto di 
conferire al cir¬ 
cuito una mag¬ 
giore autonomia. 


amperometro 


Ettowatt = cento watt 

(simbolo hW) 

Milliwatt = un millesimo di watt 
(simbolo mW) 

Microwatt = un milionesimo di watt 
(simbolo hW) 

La formula prima citata, valida per valu¬ 
tare la potenza elettrica può anche essere 
utilizzata per determinare una delle tre gran¬ 
dezze: watt, volt, ampere, quando ne siano 
conosciute due. 


Si ha infatti che: 

W W 



La potenza elettrica può essere determi¬ 
nata ancora quando siano note la tensione 
e la resistenza, mediante un'altra importan¬ 
te formula che verrà citata nel corso delle 
successive puntate. Un'ulteriore formula per¬ 
metterà, come vedremo, di determinare il 
valore della potenza elettrica quando siano 
noti quelli della corrente e della resistenza. 
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OCCASIONI A PREZZI 




ECCEZIONALI ■ PARTICOLARI NUOVI GARANTITI 

(fino ad esaurimento) 



30 


t (fi*. 1) 
* (flg, E) 


AMPLIFICATORI B.F. originale MAFtELLf a 2 valvole più laddrlzxetore. 
ilari), Ingreato con si lanclamanip par marna due acconciai pf> r stereofonia 


alimentazione universale, uectta 6W Indi- 

fL« “1 

noni. | inofB*»0 con BUincm marni? pnr u*arn ff en-i^dvtruiiF |F vi jio.bwiwii.» ... * , .... . 

. CARICA BATTERIA, primario unlvaraata. uscita 6/12 V, 8 3 A - particolarmente Indicato per automobilisti, elettrauto, ed. 

3 Ma 31 PROVA TRAKSISTORS ni la proci* Ione (serve per II controllo di tutti I tipi PNP-NPN compresi I diodi). Prova del Ico e dai 

* ° Beta! STRUMENTO CON SCALA ampllì.imn a doppia taratura 1 e 2 mA tondo scala. Completo di accesami, cavi e 

pinzette o tal ione ina dì garanzia. v*tì occasione ... . .. _ r _ . ' 

4 (fio 15) ■ TESTER ELETTRO NlCO A TRANSISTORE - Strumento 200.000 V - Portata de 5 mlcroA fino a 2,5A - da 0,1 microA 

fino a tooo v - dti 1 K Uno • 1W0 M da 5pF n 5 Farad da mono io a più 56dB. Alimentazione con 2 pile normali. NUOVO. 
SARANZlAjjrtBil^PfW di M» t MB ttr a 27 Me - segnale in " 

micrometrica - AM- 

L. 1B.0Q0 - 1500 sp. 


4.500 + 700 sp. 


9.500 4- 1000 Sp. 


700 sp. 


5 (flg. 


o {np. 


16 (flg. 32) 

17 (flg. 33) 
13 (flg. 34) 
19 


4.500 500 

8.000 - 500 

3.800 700 

500 

1.509 1 sp.(*) 


1 

1.290 - 
1.200 4 * 
1.000 L 
1,900 e 
f .500 4 
1.009 4 


5) - NOVITÀ 1 DEL MESE: GENERATORE MODULATO * gamme, comando a tastiera da 350 Kc a 27 Me ■ 

«Ila frequenta con o tanta modulinone. Comando attenuarmi* doppio per regolazione normale o microme 
marnartene umwult, compialo di cavo AT * Canuti* un anno prezzo di propaganda a rnmnintn 

7) - AMPLIFICATORE a trarttlttOr*. completo di all marnimi on* in c.c. e c.a., uscita 2 W, controllo volume e tono, completo^ 

di ulto parlarne 0 15 cm. a 
IDEM, alla coppi*, per Impianto etereo!ooico 

10 (flg. 26) - GIRADISCHI - correrne allentata BARELLI - 4 velociti - Testina Plezo . . .. . H ... r 1HM . 

11 ini 2?! * TWEETER a doppia trombo - Potenza Ano 26 W, trequarti* da 2000 a 19.000 - meraviglioso per Imprantl ad alta fedeltà L. 1.800 

12 (fio 28) - PIASTRINA GIRADISCHI semplice (senza braccio etestina); motore 220 V in alternata 

13 (flg. 29) - PIASTRINA Idem, ma con motorino PHILIPS 9 V in corrente continua - doppia velocità 

14 (flg, 30) - MOTORINO 9 V - doppia velocità - completo di regolatore centrifugo 

15 (flg. 31) - MOTORINO PHILIPS - doppia velocità 9 V - 0 mm, 28x70 

- - - , MOTORINO PHILIPS - ad una sola velocità - 0 mm. 32 x 30 V 

. MOTORINO GELOSO - completo di regolazione 
MOTORINO per registratore 12 V - potentissimo - doppia velocità 
RELE' CEMT - calottato - Innesto OCTAL de 12/24 V - oppure 220 V 
RE LE' CEMT - da 6 a 24 V - 4 contatti di scambio 

- RELE* CEMT - da 9 a 60 V 3 mA - tre contatti scambio 

- RELE' SIEMENS - da 4 a 24 V - 4 contatti di scambio " ' 

- TRASFORMATORE AT nelle varie versioni per tutti 1 televisori con tubi 110° 

- TRASFORMATORE - primario universale - uscita 9 V 400 mA - per costruire alimentatori per transistor* 

- TRASFORMATORE - primario universale - acuite 6,3 V + secondario 170 V ‘ A D|OD , - 2 

- SCATOLA MONTAGGIO ALIMENTATORE - per transistore - comprendente: TRASFORMATORE 4 DIODI * 

CONDENSATORI da 3000 mF - un potenziometro fino 100 ohm (serve contemporaneamente da livellamento e regolazione^ 

- AUMENTATO RI STABILIZZATI originali OLIVETTI GENERAL ELECTRIC completi di strumentazioni e regolazioni, 
nuovi garantiti: 

- Tipo * transistor*: IM 2 v - 5 A 

- Tipo o transistor»: 0*12 V - 2 A . . 

- (OEM - Tipo * VALVOLE * Doppia regolazione da G11QQ ; i£Q0 V * 300 mA 

- ASPIRATORE 0 cm, 26 - 1» V 

' ÀsVfltATORE A TURBINA * completo d| filtri * V 220 * Dolentissimo, adatto per cappe e usi Industria!I 

- PIASTRE NUOVE di calcolatori (OLIVETTI ■ eccJ con transistor* .di bassa, media, aita ed altissima frequenza, 

diodi, 1ra*(0Tfn*torlfiS, leiiitenje, condensatori, mesa, ecc., al orezzo di L. 199 e 200 per transistore contenuti nella pia- 
etra * Tulli gli altri componenti rimangono caduti in OMAGGIO 

35 . PIASTRE NUOVI VERGINI pei circuito eiimoalo {ognuno può crearsi lo schema che vuole) di varie misure rettango- 

larMmrn 60 i - 85 * 330 - 88 * 815 - 95 * 250 - 1*0 x 215 * 170 i 230 ed »lt™ misure più piccole e piu grandi) - Per una piastra^ 

avvertenza ■ Par sambliflcsre ed accelerare l'evasione’degli ordini, preghiamo gli acquirenti di Indicare, su ogni ordine, il N. Titolo yleMaRI VIST A 

cui al riferiscono‘gli oggetti ordinati e reclamizzati sulla rivista stessa. Scrivere Chiaro, poss '^ i | , . , J e ^®i^ ( LnMmwTto'del neizf ordinati' VlO le «tese postali 
<*) OGNI SPEDIZIONE viene effettuata dietro invio anticipato, a mezzo assegno bancario o vaglia poetataceli importo del peizi ordfnatt, piu^e eo ,o ma 

U.nd» pr«.n i eh. e... dlmlnul.cn. proporlo..,.m.M. in co di «edizioni nure .n 1r?ncp\olm in co di richiesi .pò- 

Non el accettano ordini per Importi Inferiori a L. 3.000 e se non accompagnati da un anticipo (minimo L. 2.000 sla (iure In francobolli) in caso a . 

dizione In CONTRASSEGNO. . .___ ■_- 


sp.(*) 
sp (*) 
sp.(*) 
sp.(*) 
sp. (*) 
sp.(*) 
Sp.(*) 
SP. (*) 
790 ,4vi»p: <*> 
1.209 ■’j»' sp. (*) 
2.000 4 sp. (*) 
500 4 - sp.<*) 
750 4- so. (*) 


1.200 + sp. (*) 


L. 28.000 4 - 1200 
L. 20.000 4 - 1200 
L. 25.000 + 1500 
L. 4.000 4 ' 900 
9.000 4 - 800 
9.000 4 - 1000 


L. 

L. 


800 4 - sp. (♦) 


ELETTRONICA P. G. F. - 20122 MILANO - VIA CRIVELLI, 20 - TEL 59.32.18 



















Juin b ?' c , ara u 2 f, r,nur l? l 2, m c l ues,a rubrica basta Inviare, testo e illustrazione, accomoaanete da 
L 1 9 00 ln francobolli a Radiopratica PUNTO DI CONTATTO, via Zurettl 52 - 20125 Milano La Direziona 
al riserva, e suo Insindacabile giudizio, di pubblicare o meno le inserzioni. Radlopratlca non si assume 

^ata^reoedenza ai^nfnt'nif^ Bvent . u f!. e rapporto commerciale scaturito tra inserzionisti e lettori. Sarà 
data precedenza ai piccoli annunci di privati, e in particoiar modo degli abbonati a Radiopratica 


L INCREDIBILE NEGOZIO 


CHE HA 


TUTTO PER L'HOBBY 


Ferramenta, utensileria, * tcelole di montaggio 

vi ai trova proprio tutto: dalla scatola por la co¬ 
struzione di autentiche barche, a Quella per la 
costruzione di mobili. Casa e giardinaggio, t)j- 
au rame o linoleum a altre 
miile ideo nuove per la distensione più utile e di¬ 
vertente o per un regalo originale. Vi si trova 
alta dualità dei prodotti e le più esperta colla¬ 
borazione, 

Pr .!2£ In Italia specializzato per chi ha 

Te| H 87?140 ,aW da ** * “ Vla Nrron * *« Milano. 



Lo volete pollatile, pano* 
remico, nuovo, d'occasione, 
a valvola, a transistor? Le 
migliori marche. I migliori 
prezzi. Prezzi da 70 000 li¬ 
re In su. Ve lo spediamo 


Imballato in ogni parte 
d'Italia - Geloso. Èuro* 
phon, Solophon, etc. 

Senza impegno richiedete¬ 
ci listini e preventivi. Ai 
lettori di Questa rivista §1 
pratica lo sconto del 50°/e 
sui prezzi di listino. 


STOCK 



il 


Via P. Castaldi, 20 
20124 MILANO 


AMPLIFICATORE 
20 WATT 

in elegante Basa - 
reflex rivestito In 
materiale plastico 
color finto legno mo¬ 
gano equipaggiato 
con quattro altopar¬ 
lanti ad alto rendi¬ 
mento e corredato 
dei comandi Volume 
- Alti - Bassi - 
Standby - tre ingres¬ 
si miscelati ad alta 
Impedenza. Sono im¬ 
piegate le seguenti 
valvole EZB1 - ECC82 


- 40*^1 


45 _ 


jj 


- ECCB3 - EL84 - 
EL84. Costruito con 
criteri professionali, 
lo cedo a L. 28.000 + 
spese di spedizione. 
(Indicare quale mez¬ 
zo devo usare: es. 
posta; corriere etcj. 
Indirizzare a: SER¬ 
GIO MULLER - via 
degli Amedei, 6 - 
20123 MILANO. 




60.000 lire II mese 

più ffno a 200.000 lire, vincerete al gioco del Lotto sola¬ 
mente con il mio NUOVO, INSUPERABILE METODO che 
5 JOG ARE e VINCERE, con CERTEZZA 
MATEMATICA. AMBI PER RUOTA DETERMINATA a vosira 
scelta. Questo metodo è runico che vi farà vivere di ren¬ 
dita perchè con esso la vincita è garantite Nel vostro In¬ 
teresse richiedetemelo inviando, come meglio vi pere 
L, 3.000 Indirizzando e: 

BENIAMINO BUCCI 
Vla S. Angelo 11/8 71010 SERRACAPHIOLA (Foggia) 

(Rimborso i soldi se non risponde a verità) 



VENDO annata 64-05 della rivista «Tècnica Pri¬ 
sca*» buone condizioni, 13 numeri, prezzo L 2.500 
(tutto compreso). Cedo « Metodo per fo sviluppo 
rapido della memoria », ottimo stato, prezzo lire 
2.800 (tutto compreso). Aftre Informazioni presso 
Paolo Prisco. Borgoforte (Mantova). 


«0 




































































per vedere nel buio e nelle nebbie 
L 23 000, proiettore per detio L 5,000: 
solo le cellule sensibili air infrarosso 
L 6.000 Tune, Per ulteriori particolari 
scrivere anche In italiano a: 


HARRIS. BCM MINI. London. W.C.L. 


DA TASCHINO 


Qualsiasi serie di operazioni fi¬ 
no ad un MILIARDO come per 
le grandi calcolatrici. 

Inviate la somma a: SASCOL 
EUROPEAN - Via delta Bufalot- 
ta, 15 - 00139 Roma 
Servitevi del c/c post. n. 1/49695, 
oppure inviate l'importo in fran¬ 
cobolli, o contrassegno, più 
spese postali. Per l'estero L. 
2.000 (pagamento anticipato). 


ADDIZIONA 

s. Costa 

SOTTRAE 

f IL BOOM 

f DELLA PIERA) SOlO 

MOLTIPLICA 

V DI MILANO J ^ ^ ^ 

DIVIDE 

s IL. 1500 




SASCOL EUROPEAN VS^*££ t « u 15 




AGFATRONIC 
20 A (Nuovo) 

Fra i lampeggiatori appartenenti a questa 
classe di prestazioni, il nuovo Agfatronic 
20A è il modello dalle dimensioni più ri¬ 
dotte. 

L'alimentazione di corrente avviene attra¬ 
verso un accumulatore al nickel cadmio 
che non abbisogna di manutenzione e che 
permette almdho 60 lampi per ogni carica. 
L’Agfatronic 20A ha tre possibilità di fun¬ 
zionamento: 

— funzionamento attraverso l'accumulato¬ 
re con successione di lampi ogni 12 
secondi; 

— funzionamento con alimentazione a re¬ 
te e successione ogni 8 secondi; 

— funzionamento duplex con accoppia¬ 
mento accumulatore e rete che per¬ 
mette il lampo perfino agni 5 secondi. 

Il prezzo dell'Agfatronic 20A è di L. 41.000, 
compreso il dispositivo di ricarica. 


COFANETTI 



METALLICI 


cofanetti metallici, telai con 
qualsiasi cablaggio di fo¬ 
ratura, in ferro, alluminio, 
rame, ottone, per spessori 
da a/10 a 20/10. Eseguo ri¬ 
bobinature a spire paralle¬ 
le di qualsiasi tipo di dia¬ 
metro. Chiedere preventi¬ 
vo unendo franco ri sposta a: 


M ARSI LETTI ARNALDO 

46021 BORGOFORTE (Mantova) Tel. 46052 







ACQUISTO 

OSCILLOSCOPIO 

da 3" o 5" usato a larga 
banda dalla CC a 3,5 -s- 5 
MHz circa In ottime con¬ 
dizioni, funzionante, com¬ 
pleto dei suol accessori. 
inviare offerte unendo 
francorlspoeta a: 


MARSILETTI ARNALDO 


46021 borgofortA (MN) - Tel. 46052 

ni ■imi ■■■■■■ 





MICROCINESTAMPA 

ai ROSTA OlANCANLO 


ONERI PRESE CERIMONIE NUZIALI - 
ATTUALITÀ 6/16 m/m 

STAMPA DUPLICATI S m/m B. N. E COLORI 

sviluppo in Giornata films a n. 

1*8 - 2x8 * 9,5 - 1ÓM/M 

RIDUZIONI B. N, E COLORI SU Sm/m 
DA QUALSIASI FORMATO 

tOtlMO - VIA NIZZA Uljt - YeL StUSl 
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APPARECCHIATORE RADIOEIETTRICHE • VIA TOCCO, 4 ■ 20126 MILANO 


TUBI IN CARTONE BACHELIZZATO 

per supporti bobine e avvolgimenti in genere 
lunghezza standard: cm 20 



0 in mm 


L. 


0 in mm 


L. 



18 



320 


30 


350 



20 



325 


35 


360 



25 



335 


40 


375 




FILO 

DI RAME 

SMALTATO 






In 

matassine 

da 10 m. 




0 

mm 

0,10 

0,15 

0,18 

0,20 

0,25 0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

L. 

cad 

200 

200 

200 

200 

210 225 

265 

300 

330 

0 

mm 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 1 

1,2 

1,5 

2 

L. 

cad. 

335 

345 

360 

385 

420 465 

526 

630 

625 


tipo americano 


RESISTENZE 




tolleranza 10% * 

resistenze da 1/2 W cad. L. 20 
resistenze da 1 W cad. L. 30 
resistenze da 2 W cad. L. 100 

POTENZIOMETRI 

tutti i valori da 5.000 ohm a 2 Mohm 

senza Interruttore cad. L. 300 
con Interruttore cad. L. 500 

CONDENSATORI CERAMICI A PASTICCA 


4,7 pF cad. L. 40 
10 pF cad. L. 30 
22 pF cad. L. 30 
33 pF cad. L. 30 
47 pF cad. L. 30 
68 pF cad. L. 30 
100 pF cad. L. 35 
150 pF cad. L. 55 
*180 pF cad. L. 55 
220 pF cad. L. 55 

CONDENSATORI 

4.700 pF cad. L. 50 
10.000 pF cad. |_. 50 
22.000 pF cad. L. 60 
33.000 pF cad. L. 70 
39.000 pF cad: L. 75 


330 pF cad. L. 55 
470 pF cad. L. 30 
680 pF cad. L. 30 
1000 pF cad. L. 30 
1500 pF cad. L. 35 
2200 pF cad. L. 30 
3300 pF cad. L. 30 
4700 pF cad. L. 35 
6800 pF cad. L. 40 
10000 pF cad. L. 60 

A CARTA 

47,000 pF cad. L. 70 
82.000 pF cad. L. 00 
100.000 pF cad. L. 90 
220,000 pF cad. L. 140 
470.000 pF cad. L. 220 


CONDENSATORI ELETTROLITICI A VITONE 

16 + 16 mF 500 V cad. L. 690 

32 + 32 mF 500 V cad. L. 1.050 

40 + 40 mF 500 V cad. L. 1.150 

16 + 16 mF 350 V cad. L. 560 

32 + 32 mF 350 V cad. L. 820 

50 + 50 mF 350 V cad. L. 1.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI TUBOLARI 

8 mF 500 V cad. L. 170 8 mF 350 V cad. L. 160 

16 mF 500 V cad. L. 320 16 mF 350 V cad. L. 270 

25 mF 500 V cad. L. 440 32 mF 350 V cad. L. 370 

32 mF 500 V cad. L. 580 50 mF 350 V cad. L. 550 

CONDENSATORI ELETTROLITICI CATODICI 
10 mF 25 V cad. C. 100 20 mF 50 V cad. L. 130 

20 mF 25 V cad. L. 110 50 mF 50 V cad. L. 170 

50 mF 25 V cad. L. 120 100 mF 50 V cad. L. 250 

100 mF 25 V cad. L. 150 500 mF 50 V cad. L. 530 

CONDENSATORI* VARIABILI 

ad aria 500 pF cad. L. 760 

ad ara 2x465 pF^fcad. L. 840 

ad. aria 2x280+2x140 pF cad. L. 960 

ad aria 9+9 pF cad. L. 1.800 

a mica 500 pF cad. L. 720 

TELAI in alluminio senza fori 
mm 45 x 100 x 200 cad. L. 1.550 
mm 45x200x200 cad. L. 1.850 
mm 45 x 200 x 400 cad. L. 2.250 

NUCLEI IN FERROXCUBE 

sezione rotonda mm 8 x 140 cad. L. 190 
ANTENNE telescopiche per radiocomandi, radiotele¬ 
foni, ecc. Lunghezza massima cm 120 cad. L. 1.800 


cad. L. 70 
cad. L. 320 


cad. L. 
cad. L. 
cad. L. 
cad. L. 


cad. L. 45 


PIASTRINE in circuito stampato per montaggi spe¬ 
rimentali: 

mm 95 x 135 cad. L. 360; mm 140x 182 cad. L. 680; 
mm 94 x 270 cad. L. 750. 

RADDRIZZATORI al selenio Siemens 
E250-C50 cad. L. 700 B30-C250 cad. L. 480 

E25G-C85 cad. L 790 B250-C75 cad. L. 1 000 

ZOCCOLI noval in bachelite cad. L. 60 

ZOCCOLI noval in ceramica cad. L. 85 

ZOCCOLI miniatura in bachelite cad. L. 45 

ZOCCOLI miniatura in ceramica cad. L. 60 

ZOCCOLI per vatv. subminiatura o transistor cad. L 80 

ZOCCOLI Octal in bachelite cad. L. 50 

PRESE FONO in bachelite cad. L. 30 

CAMBIATENSIONI 
PORTALAMPADE SPIA 
LAMPADINE 6,3 V 0,15 A 
LAMPADINE 2,5 V 0,45 A 
MANOPOLE color avorio 0 25 
BOCCOLE isolate In bachelite'. 

SPINE a banana 
BASETTE portaresistenze a 20 colonnine saldabill 

cad. L. 300 

BASETTE portaresistenze a 40 colonnine saldabill 

cad. L. 580 

ANCORAGGI 2 posti + 1 di massa cad. L. 40 
ANCORAGGI 6 posti + 1 di massa cad. L. 60 
INTERRUTTORI unipolari a levetta cad. L. 230 
INTERRUTTORI bipolari a levetta cad. L. 370 
DEVIATORI unipolari a levetta cad L. 230 
DEVIATORI bipolari a levetta cad. L. 420 
COMMUTATORI rotativi 4 vie « 3 posizioni cad. L. 610 
COMMUTATORI rotativi 4 vie - 2 posizioni cad. L. 510 
PRESE POLARIZZATE per pile da 9 Volt. L. 70 
CUFFIE da 2000 ohm a due auricolari L. 3.200 
MICROFONI piezoelettrici a stilo Geloso cad. L. 3.300 

CAPSULE microfoniche a carbone cad. L. 1.800 
ALTOPARLANTI Geloso 0 mm. 89 cad. L. 1.500 

ALTOPARLANTI Geloso 0 mm. 100 cad. L. 1.600 

ALTOPARLANTI Geloso 0 mm. 161 cad. L. 2.400 

ALTOPARLANTI Geloso 0 mm, 198 cad. L. 2.600 

COMPENSATORI ad aria Philips 30 pF cad. L. 140 
AUTOTRASFORMATORI d’alimentazione 
potenza 30 W. Prim: 110-125-140-160-200-220 V. Sec: 6,3 V 

cad. L. 1.200 

TRASFORMATORI d’alimentazione 

potenza 40 W. Prim; universale. Sec; 190 e 6,3 V 

cad. L. 2.100 

SALDATORE a matita per transistor 20 W 

cad. L. 4.500 

SALDATORE rapido a pistola 70-M00 W 

cad, L 

STAGNO preparato per saldare In confezione 
naie e pratica 

GRUPPI A.F. Corbetta CS41/bis cad, L. 

GRUPPI A.F. Corbetta CS24 cad. L. 

GRUPPI A.F. Corbetta CS23/BE cad. L. 

BOBINE A.F. Corbetta CS2 cad. L. 

BOBINE A.F. Corbetta CS3/BE cad. L. 

TRASFORMATORI d'alimentazione 
potenza 65 W. Prim; universale. Sec: 280+280 V e 


cad. 

TRASFORMATORI d’uscita 3800 ohm 4,5 W cad. 
TRASFORMATORI d'uscita 5000 ohm 4,6-W cad. 
TRASFORMATORI d'uscita 3000 ohm 1 W cad. 
IMPEDENZE B F. 250 ohm 100 mA cad. L. 900 
IMPEDENZE B F. 250 ohm 60 mA cad. L. 900 
IMPEDENZE A.F. Geloso 555 cad. L. 135 
IMPEDENZE A.F. Geloso 556 cad. L. 170 
IMPEDENZE A.F. Geloso 557 cad. L. 185 
IMPEDENZE A.F Geloso 558 cad. L. 290 
IMPEDENZE A.F. Geloso 816 cad. L. 100 


. 7.500 
orlgl- 
L. 5» 
. 2.520 
. 1.080 
1.380 
. 340 

, 315 

6,3 V 
3.900 
1.100 
1.100 
650 


CONDIZIONI Di VENDITA 

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISSE I PRECEDENTI 
I SUDDETTI FREZZE Si INTENDONO NETTI Ad ogni ordino aggiungere L '160 per spase cts spedizione Rigamer. 
to anticipato a mezzo vaglia postalo o versamento sul ns c/c postale n° 3/21724 oppure contrassegno. In que¬ 
st ultimo caso le spese a uni ente ranno di L 40ti per dm tir d'assegno Richiedeteci p catalogo RADJG-ELETTRO 
NIGA ri" 13 con aggi dote (L. 300) Il catalogo MODELLISMO (t, 8001 pel quale è illustrata una gran varietà d» 
modelli, motorini, accessori radiocomandi ecc. Le richieste dei cataloghi vanno effettuai;» versando il relativo 
Importo sul m cte postale n* 3/21724 













• •••• T. - *= 

PRONTUARIO dei TRANSISTORS 


Per conoscere caratteristiche fondamentali, equi¬ 
valenze o corrispondenze dei transistori più co¬ 
muni in vendita sui mercato italiano, sia di fab¬ 
bricazione nazionale che estera. 


Confor¬ 

mazione 

Nome 

Tipo 

Impieghi 

principali 

Ve max 

le max 

Equivalenti 

Corrispondenti 

i 

AD 161 

NPN 

amplificatore 

BF 

complementare 
di ADI 62 

32 V 

1,3 A 




AD 162 

PNP 

complementare 
di A DI 61 

32 V 

1,3 A 




AD 166 

PNP 

amplificatore 

BF 



ALI 02 
2N2147 


c 

bIH 

AD 167 

PNP 

amplificatore 

BF 



ALI 02 
2N2148 


ì 

ADY 26 

PNP 

impiego gen. 
di potenza 

80 V 

30 A 


♦t 
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Confor¬ 

mazione 

Nome 

Tipo 

impieghi 

principati 

Ve max 

le max 

Equivalenti 

'- 

Corrispondenti 

bIH"" 

ADZ 11 

PNP 

amplificatore 

BF potenza 

50 V 

20 A 


■■ 

E I 1 

ADZ 12 

PNP 

amplificatore 

BF potenza 

80 V 

20 A 



. i 

r* 


AF 102 

PNP 

amplificatore 
oscillatore 
convertitore 
fino a 260 MHz 
(V.H.F.) 

25 V 

10 mA 

2N1224 

~T7 J - J 

2N1745 2N2096 

508T1 SOSTI 

501 TI SOSTI 

2N741 2N2708 

2N2308 2N2797 

2N2360 A FI 24 

ASZ21 504T1 

. i 


■ 

AF 105 

PNP 

oscillatore 

convertitore 

12 V 

5 mA 

AC171 

OC614 

2N501 

2N1500 

2N1754 

c 


\ 

AF 106 

PNP 

amplificatore RF 

oscillatore 

miscelatore 

18 V 

10 mA 


OC171 2N503 

2N5888 AFY12 

2N499 OC170 

2N504 

«1 

t 


AF 107 

PNP 

preamplifìcatore 

RF 

t 





i 

J 



AF 109 

PNP j 

amplificatore 

RF V.H.F. 

12 V 

12 mA 
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nOHTUAIIO IELLE VALVOLE ELETTRONICHE 


Qu««t« pagine, assieme a quelle che verranno pubblicate nei successivi numeri della Rivista, po¬ 
tranno essere staccate e raccolte in un unico rqccoglltore per formare, alla fine, un prezioso^ 
utilissimo manualetto perfettamente aggiornato. 


Mi 





6GK5 

TRIODO 

AMPL.OSC. 

(zoccolo miniatura) 




6GK6 

PENTODO 
FINALE B.F. 
(zoccolo noval) 








6GM6 

PENTODO 
AMPL. AF-MF 
(zoccolo miniatura) 






Vf - 
If = 

ft*' ■ J 

63 v: 

0,18 A. 

Va = 135 V. 

Vg = —1 V. 
la = 11,5 mA. 

•^rap 

hh 

hhbhb 

Vf » 
If ss 

63 V. 

0,76 A. 

Va = 250 V. 

Vg2 = 250 V. 

Rk = 135 ohm 
la = 50,5 mA. 
Ig2 = 10 mA. 

Ra = 5200 ohm 
Wu = 5,7 W. 



IHHHH 



Va = 125 V. 

Vf = 63 v. 

Vg2 = 125 V. 

If sr 0,4 A. 

Vg = 0 V. 


la = 14 mA. 


Ig2 = 3,4 mA. 
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\/A| \/A| r NUOVE ■ GARANTITE - IMBALLO ORIGINALE 
VMLVULl delle PRIMARIE CASE AMERICANE - ITALIANE - TEDESCHE 
A PREZZI ECCEZIONALI PER RADIOAMATORI E RIPARATORI 

OFFRE LA ELETTRONICA P. G. F. - 20122 Milano - via crivelli, 20 - tel. 59 . 32.18 


Tipo 

Tipo 

PREZZO 

Tipo 

Tipo 

PREZZO 

Tipo 

Tipo 

PREZZO 

Tipo 

Tipo 

PREZZO 

Valvole 

Equìval. 

llst. 

trend. 

Valvole 

Equlval. 

llst. 

vend. 

Valvole 

Equlval. 

llst. vend. 

Valvole 

Equlval. 

llst. 

vend. 

AZ41 


1380 

500 

EF41 

(6CJ5) 

1650 

600 

PCL81 

_ 

2590 

950 

6BY6 

— 

2200 

800 

DAF91 

(1S5) 

1270 

460 

EF42 

(6F1J 

2200 

800 

PCL82 

(16TP6/16A8) 

1600 

580 

6BZ6 

— 

1100 

400 

DAF92 

(1U5) 

1980 

720 

EF80 

(6BX6) 

1130 

420 

PCL84 

(15TP7) 

1750 

640 

6BZ7 

— 

2200 

800 

DAF96 

(1AH5) 

1740 

630 

EF83 

— - 

1600 

580 

PCL85 

(18GV8) 

1820 

660 

6CB6/A 

— 

1150 

420 

DF70 

— 


600 

EF85 

(6BY7) 

1350 

500 

PCL86 

(14GW8) 

1760 

650 

6CD6/GA 

— 

4600 

1400 

DF91 

(1T4) 

1870 

680 

EFM 

(6CF8) 

1680 

620 

PFM 

— 

1600 

580 

6CF6 

— 

1250 

460 

DF92 

(1L4) 

1980 

720 

EF89 

(6DA6) 

920 

340 

PL36 

(23F7/25E5) 

3000 

1100 

6CG7 

— 

1350 

500 

DK91 

(1R5) 

2090 

760 

EF95 

(6AK5) 

3400 

1230 

PUJ1 

(21A8) 

zm 

980 

6CG8/A 


1980 

720 

DK96 

(1A86) 

2150 

780 

EF97 

(6ES6J 

1760 

650 i 

PL82 

(16A5) 

1670 

660 

6CL6 

— 

1800 

650 

DL71 

_ 


600 

EFM 

(6ET6) 

1760 

650 

PLS3 

(15FS0-15A6) 

2190 

800 

6CM7 

— 

2520 

920 

DL72 

— 

_ 

600 

EF183 

(6EH7) 

1300 

480 

PL84 

I15CW5S) , 

.1300 

500 

6CS7 

— 

2480 

900 

DL94 

(3V4) 

1450 

530 

EF184 

(6EJ7) 

1300 

480 

PL5Q0 

(27GB5S) 

2920 

ioeo 

6DA4 

— 

1560 

'570 

DL96 

(3C4) 

1930 

700 

EFL200 

— 

2100 

780 

PYW . 

(19W3) 

1600 

580 

6DE4 

■— 

1520 

550 

DM70 

1M3) 

1540 

560 

EHM 

(6CS6) 

1200 

450 

PY81 

(17R7) 

1270 

470 

6DQ6/B 

— 

2650 

960 

DY80 

1X2 A/B) 1630 

600 

EK90 

(6BE6) 

1100 

400 

PY02 


1060 

400 

6DR7 

— 

1800 

650 

DY87 

(DY86) 

1450 

530 

EL3N 

(WE15) 

3850 

1400 

PY83 

(17Z3) 

1600 

580 

6DT6 

— 

1450 

530 

ES3F 

(6689) 

5000 

1800 

EL34 

(6CA7) 

3600 

1300 

FYUfl 

(30AE3) 

1520 

550 

6EA8 

— 

1430 

530 

EMC 


5800 

1800 

EL36 

(6CM5) 

3000 

1100 

UABCM 

(28AKS) 

1200 

450 

6EB8 

— 

1750 

640 

EMCC 

—. 

4600 

1800 

EL41 

(6CK5) 

1700 

630 

UAF42 

(12S7) 

2010 

730 

6EM5 

— 

1370 

500 

E92CC 

— 


400 

EL42 

— 

1820 

680 

UBC41 

(10LD3) 

1820 

660 

6EM7 

— 

2100 

760 

E180CC 

—i 

_ 

400 

E L81 

(6CJG) 

2760 

1020 

UBFM 

— . 

1560 

570 

6FD5 

(6GLB) 

1100 

400 

E181CC 

— 

_ 

400 

EL83 

(GGK6J 

2200 

800 

UCC85 

— 

1250 

460 

6FD7 

— 

3030 

1100 

E162CC 


_ 

400 

EL84 

(SBQS) 

1050 

380 

UCH42 

(UCH41) 

1980 

730 

6J7 met. 

— 

2700 

980 

0 

mmAm i38o 

500 

ELM 

(6CW5) 

1230 

460 

UCH81 

(19AJ8) 

1200 

450 

6K7/G-GT 

<— 

2000 

730 

EAF42 

(6 CT7) 

2010 

730 

ELM 

ISA Q5) 

1100 

400 

UCL82 

(50BM8) 

1600 

580 

6L6/GQ 

— 

2200 

820 

EBC41 

Ì6CV7J 

1650 

600 

EL91 

(6AM8) 

1500 

550 

UF41 

(12AC5) 

1650 

600 

6L7 

— 

2300 

850 

EBF80 

6N8) 

1630 

600 

EL95 

(6DL5) 

1100 

400 

UF89 

— 

920 

340 

6N7/GT 

— 

2600 

940 

EBF09 

(60C8) 

1440 

540 

EL500 

ÌSBÀ 

2920 

1060 

UL41 

(45A5/10P14) 

1600 

580 

6NK7/GT 


3000 

1100 

EC80 

(604) 

8100 

1800 

EM4 

(WE12) 

3520 

1270 

UL84 

(45B5) 

1220 

450 

6Q7/GT 

(6B6) 

2200 

820 

EC86 

(6CM4) 

1800 

650 

EM34 

(6CD7) 

3520 

1270 

UY41/42 

(31 A3) 

1210 

450 

6SJ7/GT 


2520 

900 

ECM 

(6DL41 

2000 

730 

EMM 

(6BR5) 

1700 

620 

UY82 

— 

1600 

500 

8SK7/GT 


2100 

770 

EC90 

6C4) 

1350 

500 

EMB1 

(6DA5) 

1700 

620 

UY65 

(38A3) 

640 

320 

6SN7/GTA 

(ECC32) 

1690 

620 

EC92 

(6 A 64) 

1350 

500 

EMM 

(6FGB) 

1600 

650 

UYM 

— 

1600 

580 

6SQ7/GT 

(5SR7) 

2000 

730 

EC95 

(6ER5) 

2040 

750 

EQM 

(6BE7) 

3470 

1250 

1A3 

DA90 

2400 

870 

6V3A 

— 

3650 

1320 

EC97 

(6FY5) 

1920 

700 

EY51 

(6X2) 

1930 

700 

1B3/GT 

(1G3/GT) 

1360 

500 

6V6GTA 

— 

1650 

600 


(6HA5) 

1750 

650 

EY80 

(6V3j 

1320 

480 

3BU8/A 

— 

2520 

93Q 

6W6GT 

(6Y0) 

1500 

550 

ECC40 

(AA61) 

2590 

950 

EY01 

levito 

1270 

470 

5R4/GY 

» 

2000 

730 

6X4 A 

(EZ90) 

860 

320 

ECC91 

12AT7) 

1320 

500 

EY82 

(6N3) 

1160 

420 

5U4/GB 

(5SU4) 

1430 

500 

6X5 GT 

(EZ35) 

1210 

450 

ECC82 

(12AU7) 

1200 

450 

EY83 

— 

1600 

580 

5V4/G 

(GZ32) 

1500 

550 

6Y6 G/GA 

— 

2600 

950 

ECC03 

(12AX7) 

1280 

460 

EYM/87 

(6S2) 

1450 

550 

5X4/G 

(U52) 

1430 

530 

9CG6 A 

—■ 

1980 

720 

ECC84 

(6CW7) 

1900 

700 

EYM 

(6AL3) 

1520 

560 

5Y3/GTB 

(USO) 

1050 

380 

9EA6/S 

— 

1430 

520 

ECC85 

(6AQB) 

1250 

460 

EZ40 

(6BT4) 

1270 

470 

6A8GT 

(6D8) 

2000 

730 

9T8 

— 

1380 

500 

ECC86 

(SGM8J 

2810 

1020 

EZM 

(6V4) 

750 

280 

8AF4/A 

(6T1) 

1900 

690 

12AQ5 

— 

2150 

780 

ECCM 

(6016) 

2000 

730 

EZ81 

(6CA4) 

800 

300 

6AG5/A 


2500 

930 

12AT6 

(HBC90) 

1000 

370 

ECC91 

fSJ6> 

2500 

900 

GZ34 

(5AR4) 

2420 

900 

6AL5 

(EAA91/EB81 

1100 

400 

12AV6 

(HBC91) 

1000 

370 

ECC189 

(6ES8) 

1850 

670 

HCH61 

(12AJ8) 

1230 

460 

6AM8/A 

— 

1500 

550 

12AX4/GTE 

12D4) 

2200 

800 

ECF80 

(6BL8Ì 

1430 

520 

OA2 

(150C2) 

3880 

1390 

6ANS/A 

— 

1900 

700 

12BA6 

HF93) 

1000 

370 

ECFS2 

(6U6) 

1650 

600 

PABCM 

(9AK8) 

1200 

450 

6AT6 

(EBC90) 

1000 

370 

12BE6 

ÌHK90) 

1100 

400 

ECF83 

— 

2530 

920 

PCM 

(4CM4) 

1800 

650 

6AT8 

_ 

1900 

690 

12CG7 

— 

1350 

500 

ECFM 

(6HG8) 

2120 

780 

PCM 

(4DL4) 

2000 

730 

6AU4/GTA 


1520 

550 

12CU6 

(12BQ6) 

3050 

1100 

ECF201 

— 

1920 

700 

; PCM 

— 

1490 

580 

6AU6/A 

ÉF94 

1050 

360 

12SN7/GT 

Ì12SX7) 

1850 

670 

ECF801 

(6GJ7) 

1920 

700 

PC93 

(4BS4) 

2750 

1000 

6AU8/A 

— 

2200 

800 

25BQ6 

•— 

2200 

800 

ECF802 1 

— 

1900 

700 

PC95 

(4ER5) 

2040 

740 

6AV5/GA 

(6AU5) 

2700 

980 

25DQ6/B 

— 

2650 

960 

ECH4 

(E1R) 

4180 

1550 

PC97 

(5FY5) 

1920 

700 

6AV6 

(E8C91) 

1000 

370 

35A3 

(35X4) 

850 

320 

ECH42/41 

(6C10) 

1980 

720 

PC900 

(4HA5) 

1750 

640 

6AW8/A 

— 

2015 

730 

35D5 

(35QL6) 

1000 

370 

ECH81 

(6AJ8) 

1200 

450 

PCCM 

(7AN7) 

1920 

700 

6AX3 

— 

2100 

760 

35W4 

(35R1) 

850 

320 

ECH83 

(6DS8) 

1490 

550 

PCC85 

(9AQ8) 

1310 

500 

6AX4/GTB 

— 

1250 

460 

35Z4/GT 

— 

1650 

600 

ECH84 

— 

1490 

550 

PCC86 

(7DJ8) 

2000 

730 

8AX5/GTB 

— 

1300 

480 

50B5 

(UL84) 

1200 

450 

ECL80 

(6AB8) 

1480 

550 

PCC89 

— 

2370 

860 

6B8G/GT 

(6BN8) 

2400 

870 

M G/GT 

— 

1400 

710 

ECL61 

— 

1600 

580 

PCC1M 

(7ES8) 

1850 

680 

0BA6 

(EF93) 

1000 

370 

M V 

— 

1800 

650 

ECLB2 

(6BM8) 

1600 

580 

PCFM 

(9TP15-9A8) 1430 

520 

6BA8/A 


2800 

1050 

807 

—- 

1980 

720 

ECL84 

(6DX8) 

1750 

650 

PCF82 

(9U8) 

1650 

600 

6BC8 

— 

3000 

1100 

4671 

— 

— 

1000 

ECL85 

(6GV8) 

1820 

670 

PCF86 

(7HG8) 

2120 

770 

8BK7/B 

(6BQ7) 

1650 

600 

4672 

— 

— 

1Q00 

ECLM 

(6GW8) 

1780 

650 

PCF201 

— 

1920 

700 

6BQ6/GT 

(6CU6) 

2700 

980 

5M7 


— 

400 

ECLL800 

— 

2950 

1100 

PCFM1 

(8GJ7S) 

1920 

700 

6BQ7 

(6BK7) 

1650 

6Ó0 

5696 

— 

— 

400 

EFS 

(WE17) 

3960 

1450 

PCF802 

(9JW8) 

1900 

700 

6BC8 

(6P3/6P4) 

1150 

420 

5727 


— 

400 

EF40 

— 

2370 

860 

PCF605 

(7GV7) 

1920 

700 

6BU8 

— 

2200 

800 

6350 

— 

— 

400 


POSSIAMO FORNIRE INOLTRE QUALSIASI TIPO DI VALVOLE con lo sconto del 60°/o + 10% sui prezzi di listino delle ri¬ 
spettive Case (escluso « maGnadiné - il cui sconto e del 50%). 

TUTTE LE VALVOLE SONO GARANTITE AL 100% - impegnandoci di sostituire gratuitamente i pezzi difettosi purché spe¬ 
diti franco nostro Magazzino. 

VALVOLE SPECIALI O PER TRASMISSIONE, NUOVE GARANTITE E SCATOLATE (VERA OCCASIONE): QQE-03/20 L. 4900 - 
QQE-04/20 L. '5000 - QC-Ò5-35 L. 3000 - QE-05/40 L 2000 - YL 1020 L. 3600 - PE/1/100 L. 5000 - E 130L L. 4000 - 2E 26 Lire 
2500 - 4X150/A L 5.000 - 3CX100A/5 L. 9000 - 816 L. 2500 - 922 L. 1000 - 935 L. 2500 - 1625 L. 1000 - 6080 L, 3900 - 6524 
L. 1500 - 7224 L. 1000 - 7467 L. 1000 - GR-10/A decatron L. 1500 - GC10/4B decatron L. 1500 - 2303C decatron L. 1500 - 
(pochi esemplari di tutto fino ad esaurimento). 

OGNI SPEDIZIONE VIENE EFFETTUATA DIETRO INVIO ANTICIPATO — a mezzo assegno bancario o vaglia postale — 
dell’importo dei pezzi ordinati, più L. 400 per spese postali e imballo. ANCHE IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTRAS- 
SEGNO occorre anticipare non meno di L. 2000 sia pure in francobolli, tenendo presente che le spese di spedizione 
in ASSEGNO aumentano di non meno L. 400 per diritti postali. NON SI EVADONO ORDINI di importi inferiori a 
L. 3000. Per ordini superiori a 20 pezzi viene concèsso un ulteriore sconto del 5% sui prezzi di vendita suindicati. 
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Anch’io come altri lettor! 
mi permetto di formularvi 
una richiesta tecnica : quel¬ 
la di veder pubblicato su 
questa rubrica lo schema e- 
lettrico del ricevitore com¬ 
merciale di marca Geloso, 
mod. G319. So che la mia 
richiesta difficilmente potrà 
essere soddisfatta, perchè 
di queste domande ve ne 
capiteranno a centinaia o- 
gni mese, 

FRANCO GIANNINI 
Roma 


Accontentiamo Lei e... 
scontentiamo alcune centi¬ 
naia di altri lettori che in¬ 
vitiamo a richiedere lo sche¬ 
ma desiderato direttamen¬ 
te al nostro ufficio tecnico» 
accompagnando la richiesta 
con l’importo dì L. 800 an¬ 
che in francobolli. 


TOTH 




mmmmmmammimmmmmmmmmmmmmmmmmmaam 


> 

-■ 

£ 

£ 

a 

$ 


s 

t» 













































































































t 


consulenza tecnica 

Chiunque desideri porre questi! su qualsiasi argomento tecnico, 
può interpellarci a mezzo ietterà ó cartolina indirizzando a: «Tec¬ 
nica Pratica» sezione Consulenza Tecnica, Via ZURETTÌ 52 - 
Milano. I quesiti «ievòrio essere accompagnati da L. 600 in fran¬ 
cobolli, per gli abbonati L. 400. Per la richiesta dì uno schema 
elèttrico di radioapparato di tipo commerciale inviare L. 800. 
Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo. 


NUOVO INDIRIZZO: VIA ZURETTI, 52 - 2QT125 MILANO 



Nel fascìcolo di settembre ’67 di Tecnica 
Pratica è stato presentato un alimentatore per 
ricevitori a transistor, con tensione e corren¬ 
te di uscita regolabili. A parte li fatto che 11 
trasformatore di alimentazione deve essere 
autocostruito, e pertanto la resa risulterà ne¬ 
cessariamente ridotta (75x100), mi permetto 
di ritenere che nello schema vi sia un errore. 
Dopo il rettificatore è Inserito un elettrolitico 
da 500 jiF - 350 V. li valore della tensione di 
lavoro esatta non è per caso quello di 35 V.? 
Per un principiante come me, e per tanti altri 
che si trovano nelle mie stesse condizioni, sa¬ 
rebbe molto utile leggere un articolo In cui 
vengano interpretate le funzioni dei vari ele¬ 
menti in relazione alle tensioni e correnti. 

A. CANTALAMESSA 
Roma 

Lo schema dell'alimentatore è esatto. Invece 
vi è un errore di stampa nell’elenco compo¬ 
nenti, perchè la tensione di lavoro esatta del 
condensatore C2 è quella di 35 V. Per quanto 
riguarda il trasformatore di alimentazione si 
è dovuto ricorrere necessariamente ad un tra¬ 
sformatore autocostruito, perchè in commer¬ 
cio non esiste un componente dotato delle ca¬ 
ratteristiche richieste. Ciò non significa pe¬ 
raltro che il complesso debba avere un rendi¬ 
mento ridotto. Per concludere, possiamo dire 
che, quando si sia tenuto conto in sede di pro¬ 
gettazione del rendimento del trasformatore, 
i risultati sono quelli previsti. 

Per quanto riguarda l’altra sua domanda, 
le rispondiamo che non siamo solili a preci¬ 
sare lo scopo di ciascun componente, senza 
scendere in calcoli più o meno complessi che 
richiederebbero una profonda conoscenza del¬ 
la radiotecnica e della matematica. Ed è an¬ 
che evidente che non si può pensare che un 
principiante sia in grado di progettare un ra¬ 
dioricevitore. 


Sono un vecchio abbonato e ini è stato af¬ 
fidato un ricevitore a modulazione di ampiez¬ 
za e a modulazione di frequenza per la ripa¬ 
razione. In virtù del vostri insegnamenti la 


riparazione mi è risultata abbastanza agevole. 
Tuttavia, poiché l’apparecchio è stato mano¬ 
messo da persone inesperte, mi vedo costretto 
a tarare i vari circuiti di alta e di media fre¬ 
quenza, sia per la sezione AM, sia per quella 
FM. Vi sarei grato se vorrete guidarmi con i 
vostri consigli in questa mia nuova prova. 

ARMANDO LANZONI 
Milano 

Per quel che riguarda la taratura della se¬ 
zione AM non abbiamo difficoltà ad acconten¬ 
tarla, anche se l'argomento è già stato trat¬ 
tato diverse volte. Per la sezione FM. invece 
il procedimento è molto più Complesso, e pei 
esso si rende necessario l'impiego di un oscil¬ 
latore, un voltmetro elettronico ed un oscil¬ 
loscopio. Tra Taitro, la descrizione di queslo 
tipo di taratura richiederebbe almeno cinque 
o sei pagine. Le diamo quindi le sole notizie 
necessarie per la taratura della sezione a mo¬ 
dulazione ai ampiezza. 

Si impiega un oscillatore modulato, che 
verrà sintonizzato sui valore della media Tre 
quenza del ricevitore. Si collega l'oscillatore 
alla griglia controllo della valvola amplifi¬ 
cai rice di media frequenza. Si regolano quin¬ 
di i nuclei della seconda media frequenza, fi¬ 
no ad ottenere la massima uscita nelTaltopar- 
lante. Si collega quindi l'oscillatore alla gri¬ 
glia controllo della valvola convertitrice c si 
ripete la stessa operazione sulla prima media 
frequenza. Quindi si ripete l’operazione nuova¬ 
mente sulla seconda media frequenza c poi 
sulla prima. 


Sono un vostro abbonato e vorrei alcuni 
chiarimenti a proposito dell’articolo relativo 
alle valvole indicatrici di sintonia, presentato 
sul fascicolo, di aprile ’67 di Tecnica Pratica, 
a pag. 280. Poiché dispongo di una valvola 
DM70, vorrei conoscere I valori delle resisten¬ 
ze R5-R6-R7 e dei condensatori C4-C5. 

SPIGHI ANDREA 
Firenze 

I valori delle resistenze necessarie per il 
montaggio della valvola DM70 sono sempre 
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in rapporto alla tensione di alimentazione, co¬ 
munque, fermo restando l'esempio dell’arti¬ 
colo, e cioè tenendo conto che la valvola in¬ 
dicatrice di sintonia venga alimentata dalla 
griglia schermo della valvola amplifìcatrice di 
griglia schermo della valvola amplifìcatrice 
di media frequenza, si ottengono i seguenti 
valori : 

R5 = 100 kiloohm 
R6 = 6,8 megaohm 
R7 “ 0,15 megaohm 
C5 = 40.000 pF 

Il condensatore C4 appartiene al circuito 
di griglia schermo della valvola amplifìcatrice 
di media frequenza, alla quale l'indicatrice 
di sintonia viene collegata. 

• 


Sono un abbonato della vostra rivista e vor¬ 
rei un consiglio relativamente ad un ricevi¬ 
tore a valvole alimentato in c.c. Le valvole 
che esso impiega sono le seguenti: 135, 1Ù4, 
1S5 e 354. Le tensioni di alimentazione sono 
quelle di 67,5 V. e 6 V. Io vorrei costruire un 
alimentatore per liberarmi dalla schiavitù del 
ricambio delle pile e per poter far funzionare 
il ricevitore in casa, alimentandolo con la ten¬ 
sione di rete. 

ANGELO MAIORANA 
Messina 

Lo schema che a Lei serve è quello qui pub¬ 
blicato. I valori dei componenti sono riportati 
nel disegno. Per quanto riguarda il raddriz¬ 
zatore al selenio RS1, tenga presente che esso 
dovrà avere le seguenti caratteristiche : 125 
V. - 100 mA. La tensione di 110 V. deve essere 
prelevata da un autotrasformatore. 


tei 



Nel fascicolo di luglio ’67 di Tecnica Pratica 
è descritto un amplificatore monoaurale che 
vorrei realizzare, non prima dì aver avuto da 
voi alcuni chiarimenti. Vorrei conoscere il 
responso dì frequenza del circuito e vorrei 
ancora sapere se il trasformatore di uscita 
può essere da me direttamente costruito. 

Ancora una domanda* In quello stesso fa¬ 
scicolo di Tecnica Pratica è presentato il pro¬ 
getto di una sirena elettronica. Desidererei 
sapere se regolando il potenziometro è possi¬ 
bile variare la nota musicale come accade 
in tutte le sirene meccaniche, 

ENZO TONINI 
Gradisca 

La banda passante dell^mplifìcatore, come 
è già stato più volte detto in questa stessa ru¬ 
brica, si estende da 60 a 16,000 Hz. Il trasfor¬ 
matore di uscita è di tipo G,B.C. H/214. Non 
è impossibile autocostruire un trasformatore 
di uscita di questo tipo, c a tale proposito ci 
ripromettiamo di trattare rargomenfo in uno 
dei prossimi fascicoli dì Radiopratica. 

La sirena elettronica, alfa quale lei fa rife¬ 
rimento, non è dotata di un controllo di to¬ 
nalità. Ciò è anche chiaramente detto nell'ar- 
ticolò; il potenziométro R6, infatti, serve solo 
come elemento di controllo dèi volume sonòro. 


Sono un vostro abbonato e vorrei chiedervi 
alcune notizie relativamente al trasmettitore 
« MAXIM » presentato nel fascicolo di otto¬ 
bre '6 1 di Tecnica Pratica. 

Ho intenzione di realizzare quella versione 
del circuito in cui viene montata la valvola 
807 e vorrei avere alcune spiegazioni a propo¬ 
sito dei collegamenti. Inoltre gradirei sapere 
se con questo trasmettitore si può impiegare 
un’antenna, di tipo a stilo, come si usa per 
i trasmettitori portatili, e se è possibile tra¬ 
sformare un circuito in un ricetrasmettltore. 

GIANNINO CAPPELLETTI 
Airuno 

La modifica relativa all'uso della valvola 
807 è già stata pubblicata in questa stessa ru¬ 
brica, nel fascicolo di marzo '63 di Tecnica 
Pratica (pag. 233). 

L’antenna di tipo a stilo può essere utilmen¬ 
te montata nel trasmettitore, ma la portata 
si riduce di molto. Non riusciamo a compren¬ 
dere, tuttavia, lo scopo per cui lei vuole in¬ 
stallare un'antenna di questo tipo, dato che il 
trasmettitore non è un apparato portatile, ben¬ 
sì una stazione fissa. 

Come abbiamo già avuto occasione di dire 
altre volte, per ottenere buone prestazioni è 
necessario che la sezione trasmittente risulti 
separata da quella ricevente. In ogni caso per 
trasformare l'apparato in un ricetrasmettitore, 
è necessario aggiungere un ricevitore, sia che 
questo venga inserito nello stesso contenitore 
del trasmettitore, sia che venga realizzato se¬ 
paratamente. Il valore esatto della resistenza 
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R9 del trasmettitore « MAXIM » è di 10.000 
ohm. 

• 

Per la seconda volta faccio ricorso a questa 
rubrica per avere ancora spiegazioni a propo¬ 
sito del contagiri per auto descritto nel fa¬ 
scicolo di agosto *67 dì Tecnica Pratica. Nel- 
Peifettuare ravviamento del motore il mtUi- 
amperometro subisce forti deviazioni verso il 
fondo scala* mentre* a motore avviato, il fun¬ 
zionamento ritorna normale. Anche quando 
si azionano le luci, l'indice del miil tempero- 
metro subisce pìccole deviazioni. 

Avendo intenzione di costruire l'alimenta¬ 
tore stabilizzato descritto sul fascicolo di màg¬ 
gio '67 di Tecnica Pratica, desidererei cono¬ 
scere le caratteristiche tecniche precise del 


diodo raddrizzatore. 


CONCA LUIGI 
Cremona 


Le variazioni dell'indice del milliamperome- 
tro, che si verificano durante la messa in mo¬ 
to, sono, entro certi limiti, inevitabili. Le va¬ 
riazioni peraltro divengono notevoli se il mil- 
liamperometro non dispone di un sistema am¬ 
mortizzatore. 

Anche le variazioni dovute all'accensione o 
allo spegnimento delle luci non si possono 
eliminare, anche se nel circuito è inserito un 
diodo Zener, che ha lo scopo di mantenere 
stabilizzata la tensione; la tensione di alimen¬ 
tazione, infatti, subisce ugualmente delle pic¬ 
cole variazioni, col risultato che già cono¬ 
sciamo. > 

Per quanto riguarda l'alimentatore stabiliz¬ 
zato, è possìbile utilizzare un diodo raddriz¬ 
zatore di tipo OA210 od equivalente. Si può 
anche usare un raddrizzatore al selenio con le 
seguenti caratteristiche: 15 V. - 500 mA. 





GLI 

ABBONATI , 


che ancora non avessero 
ricevuto il 
volume omaggio: 


LA RADIORICEZIONE 


stiano tranquilli. 

Il volume è in ristampa 
e lo riceveranno 
senz’altro entro la prima 
decade di gennaio. Grazie! 
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In qualità di vostro abbonato desidererei 
avere da Voi alcuni chiarimenti a proposito 
dello schema che vi invio. Il circuito 1 ha un 
condensatore che si carica e mantiene la ten¬ 
sione di aggancio al relè per un certo periodo 
di tempo (2 o 3 minuti); i contatti del relè 
si chiudono e la lampadina si spegne. Vorrei co¬ 
noscere la capacità del condensatore da im¬ 
piegare. Dopo che la lampadina si è spenta 
deve accendersi Istantaneamente una seconda 
lampadina (2° circuito), la quale deve rima¬ 
nere accesa per 5 o 10 secondi. Quali sono 1 
collegamenti da fare tra i due circuiti e quale 
è la capacità del condensatore de! secondo 
circuito? 

PADALINO RCCARDO 
Svizzera 

Il circuito da lei proposto è difficilmente 
realizzabile in pratica. Ciò perchè lei intende 
comandare direttamente un relè per mezzo 
di un condensatore. Infatti, il condensatore, 
per mantenere agganciato il relè, per il tempo 
di soli due minuti, dovrebbe avere una capa¬ 
cità dì 25,000 [iF e un condensatore con una 
capacità tanto elevata non esiste in commercio. 

Si potrebbe ricorrere al collegamento in 
parallelo di cinquanta condensatori da 500 jiF. 
ma la soluzione non è molto pratica, sia eco¬ 
nomicamente sia per ragioni di ingombro. 
Tenga presente che noi ci siamo riferiti all'u¬ 
so di un relè da 5,000 ohm, cioè un relè molto 
sensibile e che assorbe una corrente di valore 
limitato. E' ovvio che ricorrendo all'uso di 
un relè con resistenza di 2500 ohm, la capacità 
del condensatore deve essere raddoppiata. Il 
suo problema può essere risolto invece realiz¬ 
zando un circuito elettronico molto più com¬ 
plesso, del tipo dei contasecondi elettronici. 



ACCONTENTATI 


CHE DESIDERATE UNA RAPIDA 


RISPOSTA ALLE DOMANDE TEC¬ 
NICHE CHE RIVOLGETE AL NO¬ 
STRO UFFICIO CONSULENZA, U- 
TIL1ZZATE QUESTO MODULO E 
SARETE SENZ'ALTRO 
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data 


Spettabile Radiopratica, 



spazio riservato all’Ufficio Consulenza 

Abbonato 

richiesta di Consulenza IST 

SI 

NO 

schema 

consiglio varie 











































































firma 


GENERALITÀ DELLO SCRIVENTE 

nome 

cognome 

via 

N° 

Codice 

« Città 

Provincia 

(scrìvere in stampatello) 



PER ESSERE CERTI DI A- 
VERE UNA RISPOSTA 
TECNICA INCLUDERE LI¬ 
RE 600 (gli Abbonati Lire 
400) IN FRANCOBOLLI per 
rimborso spese segreteria 
e postali. 
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NEL VOSTRO 
INTERESSE 

SE VOLETE AVERE UNA RISPO¬ 
STA PIU’ RAPIDA E SICURA ALLE 
VOSTRE DOMANDE TECNICHE, 
UTILIZZATE QUESTO MODULO E 
SOPRATTUTTO SCRIVETE CHIA¬ 
RO IL VOSTRO INDIRIZZO. 


A questo punto si passa alla taratura del 
gruppo di alta frequenza. Si sintonizza l'oscil¬ 
latore modulato sui 580 metri circa e si ruota 
la sintonia del ricevitore fino ad ascoltare 
la nota deH'oscillatore. Se l'indice della scala 
parlante non coincide con i 580 metri, si re¬ 
gola il nucleo della bobina osculatrice fino ad 
ottenere quanto voluto. Si ripetono poi le stes¬ 
se operazioni sull'altro lato della scala (circa 
200 metri) regolando questa volta loperazio 
ne sui compensatori, anziché sui nuclei. Si 
ripete ancora l'operazione sia sui 5SQ metri 
sia sui 200 metri, 

• 


Sono un principiante, assiduo lettore di Tec¬ 
nica Pratica; avendo realizzato il circuito del- 
ramplificatore pubblicato a pag. 814 del fascì¬ 
colo di novembre '67, vorrei sapere fino a che 
punto può essere spinto per quanto riguarda 
la tensione, la corrente e la frequenza. Vor¬ 
rei che mi spiegasse come mai in un circuito 
amplificatore di tensione come questo, appli¬ 
cando all'entrata un segnale di 20 V. c.a., con 
una corrente dì 2,5 mA. ed una frequenza di 
50 Hz, abbia ottenuto all'uscita i seguenti va¬ 
lori: 1 V. - 70 t tA. 

RENATO DE LUCA 
Napoli 

L'iniziativa da Lei presa non ha certo gio¬ 
vato al preamplificatore, dato che di pream¬ 
plificatore si tratta e non di amplificatore co¬ 
me lei dice. 

Tra l'altro bastava che Lei leggese l'artico¬ 
lo per rendersi conto che quel progetto si ri¬ 


feriva ad un preamplificatore per microfono 
e quindi adatto ad amplificare tensioni e cor¬ 
remo debolissime. In pratica quell'appallato 
è adatto per amplificare tensioni di poche de¬ 
cine di millivolt. Dopo il suo esperimento, se 
cosi possiamo chiamarlo, non c*è da meravi¬ 
gliarsi che il transistor sia andato fuori uso. 

• 

Sono un abbonato da diversi anni alla bella 
rivista Tecnica Pratica e già mi sono rivolto 
a voi per avere chiarimenti sui vostri proget¬ 
ti, rimanendo sempre soddisfatto delle esau¬ 
rienti risposte ricevute e spero che anche que¬ 
sta volta mi possiate aiutare nel risolvere un 
mio problema. Si tratta del ricevitore supere¬ 
terodina 3 valvole pubblicato a pag. 164 del 
RADIOMANUALE, che ho costruito con ma¬ 
teriale di recupero da me ritenuto efficiente. 
Premetto che ho realizzato soltanto la sezione 
slntonìzzatrice, abbinandola ad un amplifica¬ 
tore di bassa frequenza funzionante ed equi¬ 
paggiato con le valvole ECC83 e EL84. Per il 
sintonizzatore ho usato il gruppo AF Corbetta 
CS-23/bis ed ho usato la valvola EBF80, an¬ 
ziché la EBF89 come previsto dallo schema. 
Le medie frequenze da me usate sono recupe¬ 
rate da un apparato fuori uso e non conosco 
la loro frequenza di lavoro. Per quanto rìguar-, 
da la valvola osculatrice, ho fatto impiego 
della ECH81, come previsto dallo schema. A 
mio avviso, con il materiale suddetto, si do¬ 
vrebbe ricevere qualche emittente, mentre il 
sintonizzatore rimane completamente muto, 
anche se le tensioni anodiche sulle placche e 
sulle griglie schermo, e quelle negative sul 
circuito CAV e griglia controllo sono esatte. 

Secondo me l’anomalia sì trova nel collega¬ 
mento tra la valvola ECH81 e il gruppo AF. 
Vorrei ancora sapere da voi come si distìngue 
l'avvolgimento primario da quello secondarlo 
dei trasformatori di media frequenza e se 
ciò è importante in sede di montaggio dì tali 
componenti. 

BELTRANDI GIORGIO 
Fano 

Perchè il suo sintonizzatore possa funziona¬ 
re, lei deve accertarsi che i collegamenti del 
gruppo di alta frequenza da Lei montato sia¬ 
no uguali a quelli del gruppo AF da nei pre¬ 
scritto. Il ricevitore deve essere tarato in o- 
gni caso e non è possibile impiegare trasfor¬ 
matori di media frequenza senza conoscerne 
l'esatto valore, cioè la precisa frequenza di 
lavoro. Tenga presente che ogni casa costrut¬ 
trice consiglia per ciascun tipo di trasforma¬ 
tore di media frequenza un determinato tipo 
di collegamento e non è possibile riconoscere 
semplicemente ad occhio come debbano es¬ 
sere collegati i quattro terminali, mentre è 
sempre necessario possedere le istruzioni di 
montaggio relative ad ogni tipo di media fre¬ 
quenza. ~ regolarmente pubblicate dalle case 
costruttrici. 
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SONO UNA MINIERA) 
D’IDEE E DI PROGETTI 


Par ogni richiesta di fascicolo arretrato Inviare la 
somma di L 300 (comprese spese di spedizione) 
anticipatamente a mezzo vaglia o C.C.P. 3/57180 in¬ 
testato a « RADIOPRATICA ». via Zuretti, 52 • 20125 
Milano. Ricordiamo però che t fascicoli arretrati del¬ 
l'aprile 1962 al gennaio 1963 sono TUTTI ESAURITI. 















Supertester 680 


BREVETTATO. 


Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e Amperometrici in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% !! 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertester 88® E con accessori appositamente progettali dalla I C E 


I principali sono: 

Amperometro a Tenaglia modello « Amperclamp » per Corrente Alternata 
Portate: 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 e 500 Ampères C A 

Prova transistori e prova diodi modello « Transtest » 662 C. E 
Shunts supplementari per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères CC 
Volt - ohmetro a Transistor di altissima sensibilità 
Sonda a puntale per prova temperature da — 30 a + 200 °C 
Trasformatore mod 616 per Amp C A : Portate: 250 mA - 
1 A - 5 A 25 A 100 A" C A 

Puntale mod 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V C C 
Luxmetro per portate da 0 a 16 000 Lux mod. 24. 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32J 
CON LA PIU* AMPIA SCALA (mm 85 x 65) 

Pannello superLuro indamente in CRISTAL 
antiurto: IL TESTiR RU’ ROBUSTO. PIÙ- 
SEMPLICE. PIU' PRECISO! 

Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile 
Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contarti imperfetti, 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata all'altra 
IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI ! 


IL PIU 

PRECISO! 


IL PIÙ 
COMPLETO! 


VOLTS C.C : 
VOLTS C.A : 

AMP. C.C.: 
AMP. C A : 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA 1 : 

FREQUENZA: 
V. USCITA: 
DECIBELS: 


7 portate: 
6 portàte: 

6 portate: 

5 portate: 

6 portate: 

1 portata: 

4 portate: 

2 portate: 
6 portate: 

5 portate: 


con sensibilità di 20 000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. - 10 V 
50 V - 200 V - 500 V e 1000 V C C 

con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt. 2 V. - 10 V - 50 V - 
250 V. - 1000 V. e 2500 Volts C.A, 

50 p A - 500 pA - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. CC 

250 pA - 2,5 mA - 25 mA 250 mA e 2.5 Amp C A 

tì : 10 - £1x1 - fìxlO - fi x 100 - Q. x 1000 - fì x 10000 
(per letture da 1 decimo di Ohm fino a 100 Megaohms) 
da 0 a 10 Megaohms 

da 0 a 5000 e da 0 a 500 000 pF da 0 a 20 e da 0 a 
200 Microfarad 
0 500 e 0 5000 Hz 

2 V - 10 V - 50 V - 250 V - 1000 V e 2500 V. 
da — 10 dB a + 62 dB 


Richiedere Cataloghi gratuiti a: 


PREZZO 

eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 

LIRE 10.500 ! ! 

franco nostro Stabilimento 

Per pagamento alla consegna 

omaggio del relativo astuccio !!! 


Altro Tester Mod 60 identico nei [ormato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 6 900 
franco nostro Stabilimento 


Puntale per alte tensioni Mod. 18 « I.C.E. » 



Questo puntale serve per elevare la portata dei nostri 
TESTER 680 a 25,000 Volts c c 

Con esso può quindi venire misurata l’alta tensione sia 

dei televisori, sia dei trasmettitori ecc 

Il suo prezzo netto è di Lire 2 900 franco ns stabilimento 


Trasformatore per C.A. Mod. 616 - I.C.E, * 



Per misure amperometriche in Corrente Alternata 
Da adoperarsi unitamente al Tester 680 in serie al cir¬ 
cuito da esaminare 

6 MISURE ESEGUIBILI: 

250 mA * 1 A - 5 A - 25 A * 50 e 100 Amp. C.A. 
Precisione: 2 5% Dimensioni: 60 x 70 x 30 Peso 200 gr 
Prezzo netto Lire 3 980 franco ns stabilimento 



Amperometro 
a tenaglia 


Amptrtfimp 


Per misure amperometriche immediate in C A 
senza interrompere i circuiti da esaminare !! 

Questa pinza amperomelnca va usata unitamente 
al nostro SUPERTESTER 680 oppure unitamente 
a qualsiasi altro strumento indicatore o regi 
stratore con portata 50 uA 100 mil li voi ts 

* A richiesta con supplemento dì L 1 000 la 
I C E può fornire pure un apposito riduttore 
modello 29 per misurare anche bassissime in 
tensità da 0 a 250 mA 

Prezzo propagandistico netto di sconto L 6 900 

franco ns/ stabilimento Per pagamenti all'ordine, 
o alla consegna omaggio del relativo astuccio 


"Prtf/a transistor c prova diadi fi/fad 



Con questo nuovo apparecchio la I C.E 
ha voluto dare la possibilità agii in¬ 
numerevoli tecnici che con loro gran¬ 
de soddisfazione possiedono o entre¬ 
ranno in possesso del SUPERTESTER 
I C.E 680 di allargare ancora note¬ 
volmente ii suo grande campo dì 
prove e Artisti™, già effettuabili. In¬ 
fatti’ il TRANSTEST 662 unitamente 


662 


al SUPERTESTER ICE 680 può ef¬ 
fettuare contrariamente alla mag¬ 
gior parte dei Provatransistor del¬ 
la concorrenza, tutte queste mi¬ 
sure: Icbo (Ico) * - lebo (leo) 
Iceo - Ices - Icer - Vce sat 
Vbe - hFE ( 3 ) per i TRANSI¬ 
STOR e Vf Ir per i DIODI 


Mìnimo peso: grammi 250 
Minimo ingombro: 
mm 126 x 85 x 28 


PREZZO 
netto 
L. 6.900! 

Franco ns/ sta¬ 
bilimento. comple¬ 
to di puntali, di pila 
e manuale d'istruzioni 
Per pagamento alla con¬ 
segna. omaggio del rela¬ 
tivo astuccio 





















tre volumi pratici di radiotecnica, fittamen¬ 
te illustrati, di facile ed immediata com 
prensione ad un prezzo speciale, cioè, 


tutti a lire 

6000 


anziché al normale prezzo di 
copertina di L. 3000 cad., pa¬ 
ri a L. 9000 per tre volumi. 
IMPORTANTE: chi fosse già 
in possesso di 1 dei 3 volu¬ 
mi può richiedere gli altri 
due al prezzo di L. 4200. Un 
solo volume costa L. 2300. 


IL RADIOMANUALE* 10 manuali 
in 1 - Cóme si riparane il ricevi¬ 
tore a valvole e a transistori - 
Calcolo del componenti radio - 
Tabelle, consigli e dati oliti * 
Progetti pratici {e valvole e a 
transistori}, ricevitori, trasmettito¬ 
ri, amplificatori - Prontuario del¬ 
ie valvole europee e americane. 
34 q pagine. 



IL RADIO LABORATORIO: Un 
manuale pratico ed essenziale 
che offre al lettore l'opportunità 
di organizzare In breve tempo, 
spendendo poco, un radio labo¬ 
ratorio funzionale e moderno. 
330 pagine. 


TUTTOTRANSISTOR: Che ccs'è 
un transistor - Principati transi¬ 
stori e loro impiego - Funziona¬ 
mento del transìstor - Transistori 
di tipo Oriti - Cause del guasti 
più comuni e metodi generati di 
ricerca - Analisi delie principali 
apparecchiature a transistori - 
Tabelle di sosiilezione dei tran¬ 
sistori - Schemario, 3(10 pagine. 








Ordinate questi tre volumi a prezzo ridotto, e abbonatevi a Tecnica Pratica: con l'ab¬ 
bonamento avrete diritto a ricevere GRATIS, il volume LA RADIORICEZIONE, e potre¬ 
te così, con quattro stupendi volumi (per un totale di 1300 pagine circa) avere una 
vera e propria completa Enciclopedia della radio! 


Le ordinazioni vanno fatte inviando anticipatamente l'importo a mezzo vaglia o c.c.p. 
3 571B0 intestato a: RADIOPRATICA - Via Zuretti 52 - 20125 MILANO. 





















